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2. JAHRGANG. 


DEZEMBER 1949 


HEFT NR. 12 


‘Unterrichtsfilme in die Schule! 


Es ‘gibt heute keine Diskussion mehr iiber die Tat- 
sache, da®B der Film in weit starkerem Mae als der 
Rundfunk und jedes ‘andere Mittel geeignet ist, Bil- 
dungswerte auf die anschaulichste und eindringlichste 
Weise zu vermitteln. Es liegen auch-ausreichende Er- 
fahrungen vor, wie‘man den Film fiir Unterrichtszwecke 
einsetzen kann. ~ . 


In der ganzen Welt werden aus diesen Erkenntnissen 
heraus Unterrichtsflmé hergestellt,.um das gesprochene 
Wort durch bildliche Darstellung verstandlicher und 
einprégsamer zu machen und Vorginge zu veranschau- 
lichen, die auf andere-Weise unerreichbar bleiben. Auch 
in Deutschland waren sehr gute Ansitze fiir den Unter- 
richts- und Leéhrfilm vorhanden, und es steht uns auch 
heute noch ein erfahrener Stab von Fachleuten auf dic- 
sem Gebiet zur Verfiigung. Es ist nach dem Krieg jedoch 
noth nicht gelungen, neve Unterrichtsfilme zu schaffen. 
Es ist uns bekannt, da® an verschiedenen Stellen Dis- 
kussionen tiber etwaige Mégiichkeiten gefiihrt werden, 
zu einem praktischen Ergebnis ist es jedoch bisher nicht 
gekommen. Dabei ist fiir uns Deutsche der Unterrichts- 
film heute notwendiger denn je, denn viele Jahrgainge 
unseres Nachwuchses haben durch den Krieg und seine 
Nachwirkungen nicht. die fiir cine fortschrittliche Ent- 
wicklung unserer Wirtschaft notwendige Ausbildung er- 
halten. , 


Von allen beteiligten Stellen wird zwar die Notwen- 
digkeit der Nachwuchsausbildung eingesehen und im- 


mer wieder betont, aber man tiberli®t es dem einzelnen, 


die Initiative zu ergreifen. Wir kénnen nicht umhin, den 
verantwortlichen Stellen den. Vorwurf zu machen, daf 
sie offenbar im Gestriipp der Buirokratie hdngenbleiben 
und nicht zu einer konkreten Gestaltung des Unter- 
richtsfilmes. kommen. 


Wir schlagen daher vor, da& sofort entsprechende 
Mafnahmen ergriffen werden, und zwar auf folgender 
Grundlage: 


1. Es muB8 eine Kérperschaft geschaffen werden, die alle 
erfahrenen Fachkrafte auf dem Gebiete des Unter- 
richtsfilmes zusammenfaRt. 


. Von dieser Kérperschaft sind umgehend Plane ftir die 
technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen 
zur Produktion von Unterrichtsfilmen auszuarbeiten. 


. Diese Kérperschaft hat in Zusammenarbeit mit den 
Fachgelehrten einen Plan fiir die Gestaltung der 
Unterrichtsfilme auszuarbeiten. 


. Diese Kérperschaft hat auRerdem zusammen mit der 
Industrie einen Plan aufzustellen, nach dem die Schu- 
len und gréGBeren Lehrlingswerkstatten mit den not- 
wendigen Vorfiihreinrichtungen auszustatten sind. 


. Diese Kérperschaft soll auch die Verbindung mit dem 
Ausland pflegen, um im Austausch die beste Form 
des Unterrichtsfilmes 2 entwickeln. 


[oii 


Die gleichen grundsdtzlichen Betrachtungen gelten 
auch fiir den Film im Gebrauch beim Hochschulunter- 
richt sowie ganz allgemein bei der Nachwuchsausbildung. 


Die Zeitschrift »Bild und Ton« ist auch weiterhin be- 
miiht, wie sie es schon bisher getan hat, den Unter- 
richtsfilm in jeder Hinsicht zu fordern und zu unter- 
stiitzen und durch Aufsitze von Fachleuten simtliche 
mit dem Unterrichtsfilm zusammenhangenden Probleme 
zu erdrtern. — Dr. A. Wilkening — 
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Der Film fiir Schule; Hochschule und Forschungsanstalt 


Es ist in letzter Zeit viel dariiber gesprochen worden, 
wie wertvoll der Film bei der Verbreitung von Wissen 
und auch bei der Sammlung neuer Erkenntnisse ist. 


Deutschland ist seit vielen Jahren auf diesem Gebiete, 
wenn auch nicht immer fiihrend, so doch zumindest in 
der Gruppe der fortschrittlichen Lander gewesen. Es 
gilt, heute zu tiberlegen, wie man den erreichten Stand 
nicht nur halten kann, sondern wie man besonders 
unter neuen Bedingungen und Voraussetzungen ein 
Wissenschaftsfilmwesen aufbauen kann, das allen An- 
forderungen der Padagogik, der Wissenschaft und nicht 
zuletzt der Filmtechnik gerecht wird. Hierbei wird man 
sich bei einiger Uberlegung sagen miissen, dafs man die 
guten Erfahrungen der friiheren Zeit ebenso zu be- 
achten hat wie die negativen. Ist man sich hiertiber 
ebenso klar, wie etwa iiber die verschiedenen Aufgaben 
eines Filmeinsatzes, wird man leicht gewisse Grundtat- 
sachen herausarbeiten kénnen, die bei jeder der még- 
lichen organisatorischen Formen beriicksichtigt werden 
miissen. 


Wissenschaftsfilm ist weder ein Unterhaltungs- noch 
ein Spielfilm; er mu& also nach anderen Grundsatzen 
aufgebaut werden. Alles, was nur der Sensation und 
dem interessanten Schnitt und dem neuen Blickpunkt 
dient, hat so lange nichts in diesem Film verloren, als 
dadurch sein unterrichtlicher Wert sinkt. Man wird aber 
trotzdem versuchen miissen, interessante Streifen zu 
drehen, denn dies wird den padagogischen Wert nur 
heben. Wir sind keineswegs der manchmal geféufRerten 
Meinung, ein Unterrichtsfilm solle langweilig sein, da- 
mit er entsprechend langsam und bedachtig aufgenom- 
men werde. Er mufi aber stets das pidagogische Ziel 
beriicksichtigen und auch dann einmal eine langsame 
Szene bringen, wenn man nur so den Vorgang verstehen 
kann. Er wird kurze Schnitte und schnelle Wechsel ver- 
meiden miissen; denn der Lernende braucht Zeit, um 
sich in die Situation »einzusehen<. Dies wieder bedeutet 
nicht, daf®& filmische Gesetze unbeachtet bleiben miissen. 
Im Gegenteil: wilde Schnitte und durch Musik tiber- 
briickte »faule Stellenx, wie sie der Kulturfilm einmal 
zeigen konnte, miissen vermieden werden. Man wird die 
Gestaltung des Filmes dem Auffassungsvermégen — 
auch in Hinsicht auf das reine Filmsehen — des jugend- 
lichen Schiilers anpassen miissen. Nicht jede Altersstufe 
hat das gleiche Sehvermégen. Man kann deshalb nicht 
einen Mehrzweckefilm schaffen, der rein vom Schnitt und 
der Bildgestaltung her vom Grundschiiler bis zum Er- 
wachsenen brauchbar ist. Wohl kann und soll man wert- 
volles Material durch Sachkenner nicht allein des In- 
haltes wegen, sondern der Filmmentalitat der Zuschauer 
entsprechend bearbeiten. 


Wir erinnern uns eines Filmes iiber die Maus, wo der 
Grundschulpidagoge das niedliche Maéuschen zu sehen 
wtinschte, der Biologielehrer aber dem.Lehrplan seiner 
Klasse entsprechend das Nagetier und den’ Vorrats- 
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schidling. Nicht nur reine Schnittversuche und der In- 
halt des Filmes konnten diesen Eindruck bringen, son- 
dern die speziclle Kamerafiihrung, die unter anderem 
wirkliche Grofaufnahmen von der Maus brachte, er- 
gaben den gewiinschten Eindruck. Um aber dieses zu 
erreichen, waren umfangreiche filmtechnische und seh- 
psychologische Vorarbeiten nétig. Wir sehen schon an 
diesem Beispiel, da& wir beim Unterrichtsfilm ein Ge- 
biet mit anderen Erfordernissen als beim Spielfilm vor 
uns haben. 


Auf diese Tatsachen ist bei der Aufstellung einer 
Produktion fiir Unterrichtsfilme Riicksicht zu nehmen. 
Wenn es auch billig ist, zu verlangen, da ein eigener 
Filmstil geschaffen werden muB, so mu es in diesem 
Falle doch getan werden, und zwar mit dem Hinweis, 
daB dieser Filmstil in allgemein giiltiger Form bisher 
noch nicht gefunden wurde. Man hat ihn, sofern man 
sich um ihn bemiihte und sich nicht mit halben Maf- 
nahmen begniigte, nicht in wissenschaftlicher Arbeit 
ausgebildet. 


Wir wissen bis heute noch nicht, wie der Film — 
etwa GroRaufnahme und Totale, der Szenenwechsel, 
verschiedene Einstellungen und das durch die Filmvor- 
fiihrung gednderte ZeitbewuBtsein —- auf den jugend- 
lichen Menschen wirkt. Im Spielfilm gibt es Kénner, die 
im Schnitt und in der Fotografie diese Gesetze mehr 
intuitiv beherrschen. Dort aber, wo der Film iiber die 
eine Vorfiihrung hinaus als allgemein giiltiges Unter- 
richtsmittel verwendet werden soll, muBR man zu dauer- 
haften und wohlbegriindeten Regeln kommen, die Pad- 
agogen und Filmtechniker zusammen erarbeiten miissen. 


Wir koénnen uns vorstellen, daB die Gesetze, die man 
erarbeiten wird, auch zu manchen technischen Neu- 
schoépfungen fithren werden. Unbedeutende, orientie- 
rende Versuche haben uns zum Beispiel die Verschieden- 
heit der Fahraufnahme von der Transfokatoraufnahme 
auf den Effekt einer Szene bei Jugendlichen und Er- 
wachsenen vor Augen gefiihrt. Wir glauben klargelegt 
zu haben, daB es nicht mOglich ist, einen Film zu schaf- 
fen, der von Kulturfilmfachleuten einfach sauber her- 
untergedreht im Auftrag entsteht und den Beifall Er- 
wachsener findet. Hier mu mehr Arbeit angewandt 
werden. 


Von den wenigen sowjetischen Unterrichtsfilmen, die 
wir bisher gesehen haben und auf die wir in einer spi- 
teren Abhandlung eingehen miissen, um sie mit den 
Unterrichtsfilmen anderer Produktionen zu vergleichen, 
kénnen wir sagen, da& hier offenbar auf diese Probleme 
Riicksicht genommen wurde. Hier sind etwa zur Kla- 
rung des Begriffes »Schwerpunkt« Beispiele verwendet, 
die durchaus der Vorstellungswelt des Kindes entspre- 
chen und auch so dargestellt werden. 


Auf diese Probleme allein darf jedoch eine Unter- 
richtsfilmstelle nicht achten. Es mu auch der Stoff, der 
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zu verfilmen ist, sehr Sorgfaltig. abgestimmt werden. 
Man wird mehr, als es bisher- in Deutschland g®schah; 
Filmthemen verwenden miissen, die sich an das Lehr- 
buch thematisch anlehnen. Keineswegs darf nun aber 
von einer Stelle das Material gesichtet und zum Drehen 
bestimmt werden. Man wird in Zusammenarbeit mit den 
Berufsorganisationen der Lehrer zu Bedarfsplanen 
kommen miissen und neben dem Erfahrungsaustausch 
aus den Landes- und Kreisbildstellen tiichtige Fach- 
lehrer an der Stoffsammlung beteiligen. Es ist nicht 
weggeworfenes Geld, wenn ein Drehbuch nach den ver- 
schiedensten Gesichtspunkten in groBem Kreis beraten 
wird, um so zu einer Klirung des Filminhaltes und sei- 
ner generellen Vorstellung zu kommen. Nach unseren 
Erfahrungen wird dann aber der Stoff so umfangreich 
werden, dafi er nicht bewiltigt werden kann. Dann muB 
‘es Sache des verantwortlichen Mannes sein, diesen Film 
mit Kinstlern und Filmtechnikern allein herzustellen. 
Nachdem die Vorarbeiten geSchehen sind, muB&B dem 
Aufnahmestab die Verantwortung tiberlassén werden. 
Schnitt und Betextung sollten wieder einer Fachgruppe 
vorgelegt werden und vielleicht sollte man auch eine 
gewisse Anzahl von Filmen den Padagogen zur Probe 
tiberlassen, ehe es an die Massenherstellung der Filme 
geht. 


% 


Die Massenherstellung der Kopien hat ebenso wie die 
Aufnahme unter strengster kritischer und technischer 
Kontrolle zu geschehen, Wir haben alle kein Interesse 
daran, sehr bald Erfolgsmeldungen iiber in kiirzester 
Zeit entstandene Filmarchive zu héren, deren fotogra- 
‘fische Qualit&ét erschreckend ist. Leider hat der Ruf des 
deutschen Filmes darunter etwas gelitten, daB man uns 
im Ausland nach 1945 zum Beispiel mit Recht vorwarf,: 
daB die Kopienqualitat des Schulfilmes nicht immer dem 
. Standard entsprach. Hier kann nur Abhilfe geschaffen 
; Werden, wenn man bei der ZAusammenstellung von 
: Unterrichtsfilmen aus vorhandenem Filmmaterial an die 
- fotografische Qualitét hohe Anspriiche stellt und mit 
‘Kopiertechnikern arbeitet, die sich des Problems und 
der Wichtigkeit der Aufgabe bewuBt sind. 


’ Wir werden in nichster Zeit viele auslindische Filme 
in unsere Schulen tibernehmen miissen, wenn wir unse- 
rer Jugend den Blick in die Welt und das Leben der 
mit uns in Kontakt kommenden Volker erleichtern wol- 
len. Deshalb mufR eine verantwortliche Schulfilmstelle 
sich nicht damit -begniigen, ein paar Filme im Jahr 
selbst zu drehen, sondern sie mufi bemtiht sein, das — 
wie gesagt —hervorragende Unterrichtsfilmmaterial — 
und zum Teil auch die Kulturfilme des Auslandes — auf 
Szenen hin zu sichten, die dem Unterrichtszweck dienst- 
bar gemacht werden. Hier mu& dafiir gesorgt werden, 
da8 das Ausland, das mit Recht verlangen kann, da 
sein Material nicht sinnentstellt an die Jugend kommt, 
vertrauensvoll gestattet, da& der Film auf die Mentali- 
tat der Jugend, ihre Altersstufe und nicht zuletzt auch 
auf ihre Herkunft hin — Grofstadt- oder Landkind 
kann von ausschlaggebender Bedeutung sein -- be- 
arbeitet wird. Wir bearbeiten ja auch Biicher und tber- 
setzen sie nicht buchstabengetreu, sondern sinngemaf&. 
Das mu8 in vielen Fallen auch beim Unterrichtsfilm ge- 

’ schehen. 


Man wird‘ aiso-dieses Material itber mehrere Kopien- 
ginge, naimlich als Duplikatnegativ und Lavendel zu 
Massenkopien herstellen miissen, deren Dichte den Er- 
fordernissen der Schule angepaRt werden muB. Das ist 
wichtig und erfordert bei einer Schulstelle einen Kopier- 
techniker, der die Verhdltnisse in der Schule kennt und 
nicht nur dem Schema nach kopiert. 


Wenn man diese Filme nun in groBen Massenauflagen 
in vielen hundert Kopien in die Landes- und Kreisbild- 


‘stellen gibt, mu man sich reiflich itberlegen, ob man 


nicht die Fassungen fiir die Alteren Schiiler anders 
macht als fiir den Anfaénger. Wir haben bisher viel zu- 
viel den Hinheitsfilm fiir die Gesamtschule gemacht. Das 
mufi aber dem Lehrer den Hinbau in den regularen 
Unterricht erschweren. Im iibrigen ist zu erwagen, ob 
man nicht. das Kleinbild zur Vorbereitung auflegen und 
dem Schtiler ein Buch in die Hand geben sollte, das ihm 
die Vertiefung des Stoffes erleichtert, und dieses durch 
Kleinbilder in Druck zu einer dauernden Sammlung 
machen kénnte. 


Wir sind itberzeugt, da& auch in der Berufsfortbil- 
dung eine derartige, auf lange Zeit wirkende Vertiefung 
die Wirksamkeit des Filmes um ein Vielfaches steigern 
wiirde. Der Film der Berufs- und Fachschule wird nur 
sinnvoll werden kénnen, wenn er den Modelltrick und 
die Zeitdehneraufnahme neben der Realaufnahme ein- 
baut. Hier kann der Film bei den reiferen Jugendlichen 
schon die Art des Dokumentarfilmes annehmen, ohne 
aber einen leider in letzter Zeit bei der deutschen Pro- 
duktion auftretenden verniedlichenden oder gar sensa- 
tionellen Charakter anzunehmen. Diese Filme werden 
nicht in Verwaltungsarbeiten herzustellen sein. Man 
kann sie auch nicht einer Firma zur Fertigstellung tiber- 
lassen, soridern mu sehr stark mit dem Spezialisten 
wegen des Drehbuches und der Wahl der filmischen 
Mittel eingeschaltet bleiben. 


Trotzdem diese Filme teuer — sehr teuer —- werden, 
machen sie sich bezahlt; auf die einzelnen Kopien um- 
gerechnet kénnen die Kosten aufgewendet werden. 
Wahrend sich Filme dieser Art, die ein bestimmtes 
Standardwissen vermitteln, noch leicht drehen lassen, 
wird die Herstellung iiberall dort schwierig werden, wo 
man in Neuland vordringt oder gar entdeckt, da& das 
Wissen bisher nicht so genau war, als da& man den 
Vorgang etwa im Trickfilm einwandfrei darstellen 
k6nnte. 


Diese Gefahren drohen besonders beim Unterrichts- 
film der Hochschulen. Er ist ein besonders vordring- 
liches Gebiet, das allein schon durch die Schwierigkeit 
seiner Finanzierung bei der geringen Filmauflage stief- 
miitterlich behandelt wird. Er wird in seiner organisa- 
torischen Betreuung nicht aus der Unterrichtsfilmzen- 
trale herausgenommen werden miissen, wenn man die 
Filmversorgung der Hochschule auBerhalb der iibrigen 
Landes- und Kreisbildstellen belaBt. Der Filmbeauf- 
tragte der Hochschule sollte in Zusammenarbeit mit der 
Universitatsbibliothek hier direkt verkehren. Er kennt 
die Struktur des Unterrichtsbetriebes und des Bedarfs 
besser. Er wird auch wissen, wieweit der Film aufer- 
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halb des Vorlesungsbetriebes im studentischen Arbeits- 
kreis zusammen mit Lichtbild und entsprechend aufge- 
bauten Begleittexten verwandt wurde. Neben dem an 
die Universitat gebundenen Filmbeauftragten muB aber 
von den einzelnen Fachgebieten ein Vertrauensmann 
zusammen mit seinen Kollegen beratend zur Seite ste- 
hen, um die Themenauswahl und wissenschaftliche Ge- 
nauigkeit des Filmes mit zu iiberwachen. Wir haben 
gerade beim Unterrichtsfilm der Hochschulfiime den 
Fehler gemacht, den Film einem Fachwissenschaftler 
auf Grund einer von allen Kollegen gewiinschten The- 
menstellung zur alleinigen, verantwortlichen inhalt- 
lichen Bearbeitung zu tibergeben. Hierbei mufiten in 
vielen Fallen spezielle Themen entstehen, die wohl den 
Forschungsinteressen einer Gruppe gerecht werden 
konnten, aber keineswegs sich leicht und bequem dem 
allgemeinen Vorlesungsbetrieb einpassen lieRen, Es muB 
fiir den Unterricht an der Hochschule ein Gremium von 
fachwissenschaftlern fiir ein Thema nicht nur den In- 
halt festlegen, sondern auch die Lange des Streifens, 
der sich dem Unterricht anpassen soll, wenn es nicht ein 
Streifen zum Selbststudium werden oder fiir ein Kolle- 
gium die Diskussionsbasis abgcben soll. Dieses Unter- 
richtsfilmmaterial mu8® Grundstock der Hochschulfilm- 
arbeit werden. 


Bai aller filmischen Gestaltung mu&B der Film aber mit 
ubsolut dokumentarischer Treue entstanden sein. Man 
Kann nicht Streifen drehen, die etwas frisiert zeigen; 
denn der Student, der ein zukiinftiger Forscher ist, soll 
am Fiim auch beobachten lernen. Er soll sehen, wie etwas 
geschah. Jeder Bluff, der vielleicht im Kulturfilm noch 
crlaubt sein kénnte, ist hier schidlich. Insofern muB der 
Hochschulfilm schon die wissenschaftliche Treue haben, 
die wir auch im Forschungsfilm fordern miissen. Dieser 
Filmtyp, der auf keinen Fall vernachlissigt werden darf 
und der alle Gebiete betrifft — nicht nur die auf der 
Hochschule gelehrten Disziplinen, sondern auch die Me- 
thoden der Arbeitsphysiologie und der Werkstoff- 
kunde —, hat noch keine Pflegestaétte gefunden. Er laBt 
sich weitgehend in die Unterrichtsfilmorganisation ein- 
bauen, wenn man ihm seine Eigengesetzlichkeit 14Bt. 
Richtiger ist es, ihn neben der Verbindung mit der 
Unterrichtsorganisation auch mit den Leitungsstellen 
der wissenschaftlichen Forschung zu verbinden. 


Die Filmtechniker, die sich mit ihm zu befassen haben, 
werden nicht nur dafiir zu sorgen haben, daB bestimmte 
Probleme etwa von einer Zentrale bearbeitet werden. 
Sie werden mehr und mehr Sorge tragen miissen, daB 
Methoden, Gerate und Filmemulsionen geschaffen wer- 
den, die dem Forscher zur Verfiigung stehen. Sie wer- 
den die Forschungsgruppen beraten miissen, wenn diese 
allein sich der Forschungsaufgaben etwa langwieriger 
Aeitrafferaufnahmen bei Bakterien und Krebsunter- 
suchungen annehmen wollen. 


Uber den Wert des Forschungsfilmes fiir Wissen- 
schaft, Wirtschaft und Nachwuchsausbildung zu spre- 
chen, wiirde hier zu weit fiihren. Wir glauben, daB es 
bekannt genug ist, daB der Film in seinen vielen An- 
wendungsgebieten geeignet ist, die Forschungswege 
weitestgehend abzukiirzen, weil er gewissermaBen die 
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Beobachtungsfahigkeit des Forschers ~jeder Situation 
‘anpa®Bt. Daneben aber stellt er fiir den Unterrichtsfilm 
die Vorstufe dessen dar, was in absehbarer Zeit zum 
Unterrichtsgegenstand werden kann. Schon deshalb 
sollte der Unterrichtsfilm in seiner Organisation sich 
dieses Gebietes annehmen, wenn ndtig, ihn finanziell 
stiitzen, ohne ihn jedoch bevormunden zu wollen. 


Wir haben bisher die landlaufigen Anwendungen des 
Filmes in Wissenschaft und Unterricht besprochen und 
méochten noch einmal eindringlich darauf hinweisen, daB 
man den Film iiberdies zur Ausbildung. des Lehrernach- 
wuchses ebenso einsetzen kann, wie hier die Méglichkeit 
gegeben ist, mit dem Film jugendpsychologische Studien 
anzustellen, die ihrerseits Teil einer eigenen filmpaéd- 
agogischen Arbeit werden kénnten. Einer Forschungs- 
richtung, die bisher noch an keiner Stelle mit der wiin- 
schenswerten Energie durchgefiihrt werden konnte. 


»Alles Wunschtréume«, wird der skeptische Lehrer 
sagen, denn er glaubt nicht daran, da wir in abseh- 
barer Zeit itber geniigend Rohfilm auf Sicherheitsunter- 
lage verfiigen werden, um alle weitgespannten Ziele.zu 
erreichen. Wir haben aber die begriindete Hoffnung, 
daB& hier Pessimismus nicht statthaft ist. Wir sind auch 
der Meinung, daB man die Herstellung der Filme mit 
desto gréRBerer Energie betreiben muB. Man hatte die 
Zeit nutzen mtissen, um die Grundlagen zu schaffen. Die 
Mutternegative fiir die Massenkopien kénnen nicht friih 
genug geplant und hergestellt werden. Hierbei gilt es 
nicht, irgendwelche vom Tagesinteresse diktierte The- 
men vorzuziehen, sondern solche Themen zu bearbeiten, 
die im modernen Unterricht auch noch nach Jahren 
Giiltigkeit haben. Wir wiirden die Planung eines Filmes 
iiber Wildgemiise fiir weniger sinnvoll halten als etwa 
einen tiber die Heilkréuter, um nur ein Beispiel zu nen- 
nen, das 1945 einmal zur Diskussion stand. 


Eine Schulorganisation, die wirkliche Betreuerin der 
Belange von Schule und Hochschule ist, wird und muf 
sich nicht nur um den Film und die Projektionsgerate 
kimmern, sie hat auch die Entwicklung zu verfolgen, 
die vielleicht zu einer Verbesserung der Versorgung mit 
Filmen fiihren kann. Hier ist etwa an die Ozalidverfah- 
ren zu denken, die bisher ungeeignet waren, aber sicher- 
lich inzwischen auch Verbesserungen erfahren haben. 
Es kommt bei allen diesen Arbeiten darauf an, daB ein 
enger Kontakt zwischen der Lehrerschaft und ihrer 
Bildstelle besteht. Wir halten es fiir grundverkehrt, 
wenn die Stelle etwa — wie in friiheren Jahren — eine 
Monopolstellung hat, die nicht kontrolliert wird. Es 
mu ihr einmal eine Konkurrenz in den von den Leh- 
rern selbst hergestellten Filmen erwachsen und zum 
anderen in den von anderen Stellen etwa vom Ausland 
eingefiihrten oder von Filmgesellschaften hergestellten 
Streifen. Diese miissen aber — das mag die neutrale 
Schulaufsichtsbeh6rde entscheiden — besser sein, als 
das, was die Organisation der Schulfilmstelle mit den 
Lehrern zusammen geschaffen hat, wenn sie generell 
Eingang in die Schule finden sollen. Aber die Chance, 
allein schon in der Zentralorganisation als Ansporn zu 
dienen, muB fiir die Filmgesellschaften bestehen bleiben. 

— Dr. W. Faasch — 
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Filmt einmal den Menschen! 


Die auf dieser Seite im Original 
wiedergegebene Leserzuschrift hat 
uns veranlaBt, einmal die Probleme 
zu behandeln, die der Verwirklichung 
der Wiinsche des Einsenders entgegen- 
stchen. Unser Beitrag soll anderer- 
seits zeigen, welche Hinzelarbeiten 
innerhalb dieses Problems bereits ge- 
leistet worden sind. Die Redaktion, 


Die Forderung, den Lebenslauf des 
Menschen von der Wiege bis zum 
Grabe im Bilde, insbesondere im Film- 
bild, festzuhalten, ist durchaus erflill- 
bar. Sie ist auch bereits 
erfiillt worden, weniger 
von grofen Filmgesell- 
schaften als von Ama- 
teuren. Uns selbst sind 
Filme bekannt, die die 
Entwicklung eines Men- 
schen praktisch liickenlos 
bis zu seinem 30. Lebens- 
jahr zeigen, Hin filmbe- 
geisterter Vater konnte 
an einem Abend die Ent- 
wicklung seiner Tochter 
von der Geburt bis zu 
den ersten. Gehversuchen 
ihres eigenen Kindes zei- 
gen, Fiir die kommer- 
zielle Auswertung der- 
artiger Streifen scheint 
man sich noch nicht in- 
teressiert zu haben. Dies’ 
ist weiter nicht verwun- 
derlich, weil solche In- 
vestierungen von Her- 
stellern allein nicht ge- 
tragen werden k6nnen, 
abgesehen davon, dak: 
der Gegenstand des In- 
teresses — derart aufge- 
nommen — selten befrie- 
digt. 


Wissenschaftliche In- 
stitute haben derartige 
Serienaufnahmen von der 
Entwicklung des Men- 
schen auf bestimmten 
Teilgebieten in allen Lan- 
dern bereits durchgeftihrt. 
Die Vorfiihrung eines 
solchen Filmes als abendfiillendes 
Programm dtirfte in Deutschland auf 
Schwierigkeiten stoBen, schon des- 
halb, weil wir im Gegensatz zur So- 
wjetunion weder ein Filmpublikum 
noch eine Kinotheater-Organisation 
haben, die fiir abendflillende Doku- 
mentarfilme gentigend aufgeschlossen 
sind. : 


Wenn man aber den von Herzberg 
angeregten "Gedankéen weiter aus- 
spinnt, kommt man 2u der Frage, ob 
es sich nicht eher lohnen wiirde, einen 
Dokumentarfilm. tiber die Gattung 
»Mensch« herzustellen, der versucht, 
die gesamte Biologie in eingehender 
und wissenschaftlicher Form zu brin- 
gen. Wir haben Filme entsprechender 
Thematik aus vorhandenem Material 
schon einmal zusammengestellt und 


hen? 


Georg Herzberg 
Berlin-Wilmersdorf 
Am Volkspark @7 a 


Brataunte Gesichter ube 
Filmkamera seit So Jahr 
tagein, tagaus uns Zwei 
Schauspieler oder Staateminner, Arbeitende oder Kranke, 
wwilde” oder Woohenschau-Kompearserie sind? 


Jawohl, das t 
nat sie jedoo 


Kindesalter, das schne 


den Unterricht und die 
mal beginnen, denn das 
lich - siebenzig Jahre, and wenn 
sen foertigen Film sehen sollen, dann miissten schon morgen 
seine lebenslanglioh vorpflichteten Hauptdarsteller in Ak- 
tion treten, 


Wo auf der Erde, 


Qder is 


er 


alle hier interessierenden Hinzelheiten, 
wie man das nétige Filmmaterial er- 
halten kénnte, an Hand bereits ge- 
machter Erfahrungen besprochen. 


Prof. Kuhl hat u. a. bereits Filme 
von den ersten Entwicklungsstadien 
gedreht, d. h. es wurden Keime; die 
nur wenige Zellen enthielten, unter 
dem Mikroskop mit Hilfe des Zeit- 
rafferfilms beobachtet. Bei der Auf- 
nahme der Objekte ist ebenso wie bei 
anderen dhnlich gelagerten Aufgaben 
strengstens darauf zu achten, dak 
der Keim weder zu stark erwarmt 


Pilmt einmai den Menschen! 


Pian 2 


chen zeigt. 


. Der praktisehe Weg: In einer Geburtsklinik wahle man zehn 
Shuglinge aus, filof Knaben und finf Madohen, und atelle sie 
in regeimissigen Abstfnden immer wieder vor die Kamora. In 

Tlere Verindsrungen mit sion bringt, 
éfter, apiter ein- oder zWweimal im Jahr oder bei besonde- 
ren Anléssen wie Muttersohaft und Krankhoit. 


Welohe Mégliohkeiten orgében sich anhand soleher Filme fur 

orsoherarbeit! Man misste nur ein- 
Laben dea Menschen wihret - hoffent- 
unsere Urenkel einmal die-~ 


t der Film vom Menschen schon irgendwo im Entste~ 
G.He 


wird, noch daB die Temperatur auBer-~ 
halb des miitterlichen Organismus 
unter 37° sinkt. Man kann, da ja die 
Wirbeltierentwicklung in den ersten 
Stadien der Entwicklung des Men- 
schen gleichliuft, an Stelle des mensch- 
lichen Hies die Vorginge am Kanin- 
chenei untersuchen. Koncele hat dies 
getan und konnte sowohl den Be- 
fruchtungsvorgang selbst, als auch 
die Zeliteilungen —- wiederum mit 
Mikroskop und Zeitraffer — deutlich 
zeigen, 


Fiir die Ausbildung des Kopfes, der 
Wirbelsiule und des Magen-Darm- 
Kanals innerhalb der Entwicklung 
mu8 dann ein anderes Versuchsobjekt 
gewihit und ein anderes filmtech-~- 
nisches Verfahren eingeschlagen wer- 


Berlin, den.t2.Nov,s9h9 


x die Uberschrift. Macht denn die 
en etwas anderes? Bringt sie nicht 
beiner auf das Negativ, ob wir nun 


in welcher Gelehrten-Verelnigung, in wel- 
oher Universitat, ergreift man die Initiative? 


den. Hier sind besonders die Arbeiten 
ma8gebend gewesen, die von Prof. 
Gréper in Angriff genommen wurden. 
Griper hat als Versuchsobjekt das 
Hiihnchen verwandt. Man kann vor- 
sichtig Teile der Eierschale entfernen 
und sie durch ein Glasfenster ersetzen. 
Es ist nun mdglich, mit dem Zeit- 
raffer die Entwicklung zu verfolgen. 
Beleuchtungstechnisch ergeben sich 
eine Reihe von Schwierigkeiten, weil 
man vermeiden mu, daB bei Durch- 
licht die Dotter- und Himassen Schat- 
ten auf den Keim werfen und so das 
Bild undeutlich machen. E’ne Auf- 
lichtfotografie ist aber 
‘auch nicht modgilich, weil 
die Oberfliche des Kei- 
mes spiegein und dadurch 
keine E.nzelheiten erken- 
nen lassen wiirde. Am 
giinstigsten ist es des- 
halb, durch eine Art 
Ringbeleuchtung seitlich 
die Eierschale anzustrah- 
len, um so gewisserma- 
Ben eine beleuchtete Zone 
in der Héhe des Keimes 
im Hi zu erzeugen. Zeit- 
rafferaufnahmen von die- 
sem Vorgang lassen sich 
im iibrigen sehr gut mit 
Agfacolor aufnehmen. 


Vom Menschen selbst 
sind Geburtsvorgiinge in 
jeder Form, auch von 
den Operationsmethoden, 
langst gefertigt und be- 
finden sich in deutschen 
und auslindischen wis- 
senschaftlichen Archiven. 
Hier wird es interessie- 
ren, daB man die Spon- 
tangeburt eines Menschen 
nicht nur mit der im 
Film tiblichen Frequenz 
von 24 Bildern in der 
Sekunde aufnehmen kann, 
sondern hierzu Zeitlupen- 
aufnahmen bis zu 240 
Bildern in der Minute 
vornechmen muh. 


Kurz nach der Geburt 
des Menschen miiBte aber 
der Film sich bereits neben den »z00- 
logischen« Problemen dem Psychi- 
schen zuwenden. Es mus nun gezeigt 
werden, wie der wachsende Mensch 
langsam erlernt, mit seiner Umwelt 
fertig zu werden, und wie er sich der 
Gemeinschaft einfiigt. Fiir diese Auf- 
gabe liegt ebenfalls bereits ein re'ches 
filmtechnisches Erfahrungsmaterial 
vor. 


In den meisten Fallen wird es nétig 
sein, das Objekt »Mensch< unbeob- 
achtet zu filmen. Entweder kann man 
versuchen, durch sehr hiufiges Blind- 
filmen jedes Interesse an der Film- 
aufnahme erléschen zu lassen, oder 
aber man mu8 wirklich unbemerkt 
filmen, Der erste Weg ist nicht immer 
empfehlenswert, weil mit dem Alter- 


do 
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werden sich auch der Geltungstrieb 
bemerkbar macht, der mehr oder 
weniger bewuBt zu einer Dressur 
fiihrt, die das Kind vor der Kamera 
posieren 148t. Hier haben sich Metho- 
den bewihrt, die mit gerduschlosen 
Kameras arbeiten, und bei denen die 
Kameras zum Teil eingebaut werden. 
Es Hegen Erfahrungen auf diesem 
Gebiet mit Jugendfilmen vor, die bé- 
sonders von Psychotherapeuten her- 
gestellt wurden. Die normale weitere 
Entwicklung des Menschen diirfte rein 
filmtechnisch keine Schwierigkeit 
mehr bilden. 


Allerdings kénnen auch hier Pro- 
bleme auftauchen. Es geniigt ja kei- 
neswegs, wie schon angedeutet, den 
Menschen isoliert zu filmen, Er soll 
schon in seiner Entwicklungsperiode 
— ja gerade hier —, in seiner sozio- 
logischen Entwicklung gezeigt wer- 
den. Es wird auch reizvoll sein, die 
individuelle Reaktion auf Probleme 
darzustellen, die von anderen gleich- 
artigen anders verarbeitet werden. 
Hier wire daran zu denken, etwa den 
Zehnjahrigen mit Kameraden vorm 
Kasperletheater zu filmen, um seine 
Mimik im Wechsel der Handlung fest- 
zuhalten. Das bedeutet aber technisch 
etwa folgendes: Eine synchrone Auf- 
nahme von Biihne und Physiognomie 
des Kindes bzw. der Kinder. Bilder 
dieser Art zeigen eine erstaunlich 
schnelle Reaktion auf das Geschehnis 
und, was das wesentlich frappieren- 
dere ist, eine véllig differente Re- 
aktion bei den einzeinen wachsenden 
und sich bildenden Individuen. Die 
Kinderaufnahmen werden wieder un- 
bemerkt mit geriuscharmer Kamera 
und mit méglichst geringem Licht, 
am besten mit nicht erkennbarem 
Licht durchgeftihrt. Hier haben sich, 
wenn man nicht gerade mit Rotfilmen 
arbeiten will, Lichtquellen hinter 
Kobaltfiltern recht gut bewdhrt. Sie 
ergeben auch ertrdglich tonrichtige 
Bilder. 


Wesentlich schwieriger ist es aber, 
den Menschen als Organismus filmisch 
zu erfassen. Hier kann der Réntgen- 
film in mancher Beziehung helfen, Es 
wird nicht méglich sein, am Menschen 


Abb. 1. Kaninchenei-Befruchtung 


Abb. 2. Befruchtetes Kaninchenei kurz vor der 
Teilung. Zellkern ist sichtbar 


Abb. 3. Beginn der Zelltejlung, Die Einzelzellen 
platten sich ab 


Abb. 4, Vierzellen-Stadium. Von hier an beginnt 
im Zeitrafferfilm die Eigenbewegung des Keimes 


Abb. 5. Entwicklung eines Fischeies, Die Anlage 
des Kopfes und der Wirbelsdule ist deutlich 
erkennbar 


Abb. 6. Entwicklung des Huhnchens. Die Kopf- 
blase mit dem Nervenrohr und dem Urdarm ist 
sichtbar 


Abb. ?, Die Entwicklung ist weiter fortgeschritten, 
Die einzelnen Organe am Kopfe, wie Gehdér- 
blaschen und Augenansatzstelle, werden sichtbar 


Abb. 8. GroBaufnahme der Kopfanlage mit den 
zuleitenden BlutgefaSen, die die Nahrung des 
Keimes aus dem Dotter sichern 
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selbst im: Zeitraffer-Roéntgentilm , die 
Entwicklung irgendeines: Organs zu 
zeigen, weil — abgesehen von- der 
Dauer der Aufnahme — die Strahlen- 
schidigung nicht wiedergutzumachen 
wire. Diese Arbeit. mii®te an anderen 
Wirbeltieren durchgeftihrt werden. 
Dagegen kann tiber die Funk- 
tion des Darmes, der Lunge und 
des Mechanismus der Sprache 
der Réntgentonfilm wertvoliste 
Alfschltisse geben, Der Rént- 
gentonfilm hat. ausgezeichnete 
Ergebnisse bei der Aufnahme 
des gesunden und kranken Her- 
zens gezeitigt, wobei der Ton 
das Bild wesentlich untersttitzt. 
Das hier vorliegende, von Prof. 
Janker hergestellte Material ist 
in seiner wissenschaftlichen 
Bedeutung kaum abzuschatzen. 
Leider ist es selbst einer brei- 
teren wissenschaftlichen Offent- 
lichkeit noch nicht zuginglich 
gemacht. : 


Der mikroskopische Film. ge~- 
stattet in’ der Dunkelfeldauf- 
nahme, den Kampf zwischen 
weiBen ~Blutkiérperchen und 
Krankheitserregern zu verdeut- 
lichen, Der Film in Verbindung 
mit dem ZeiB-Phasenkontrast- 
verfahren ist ein wunderbares 
Mittel, um an. Gewebezuchten 
das Verhalten gesunder und 
kranker Zellen des Menschen, etwa 
bei einer Krebsinfektion und der dann 
einsetzenden Strahlentherapie, darzu- 
stellen. Eine Kombination von Ge- 
webezucht-, Versuchstier- und Rént- 
genfilm lat auch fiir den Filmtech- 
niker die Méglichkeit entstehen, die 


Vorginge bei der Heilung eines 


Knochenbruches' zu zeigen. und sogar 
dabei den Feinbau der Stiitzbalken 
innerhalb des Knochens deutlich wer- 
den zu lassen. . 

Sogar in das Innere des Menschen 
kann die Kinokamera vordringen und 


Abb. 9. Das Spiel der Herzklappen wird getrennt auf- 
genommen und entsprechend der mit aufgenommencn 


Synchronmarken zusammenkopiert _ 


hier selbst Farbaufnahmen herstellen. 
Dies ist mit den Geriiten der Endo- 
skopie relativ leicht méglich. Hierbei 
werden in entsprechend langen R6h- 
ren kleine Optiken und kleine Be- 
leuchtungsgerite eingeftihrt. Die Op- 
tiken sind extrem kurzbrennweitige 


Systeme, die etwa so wirken wie um- 
gekehrte Fernrohre. Mit ihnen hat 
man Farbfilme im Innern der Blase, 
des Brustraumes, vom Rachenraum, 
von Stimmritzen aufgenommen, ja 
man hat auch vom Magen Aufnahmen 
gemacht und hat in wenigen Fallen 
auch Bilder von der Leibeshohle 
erhalten, etwa um die Lage von 
kleinen, im Kérper verteilten 
Krebskolonien, den sogenannten 
Metastasen, festzulegen. Diese 
Aufnahmen werden meistens 
mit Schmalfilmkameras ge- 
macht, weil sie leichter sind 
und dem filmenden Arzt natur- 
gemi4® besser in der Hand lic- 
gen. Bevorzugt werden dabei 
die Magazinkameras. 


So wie die hier geschilderten 
Einzelheiten lassen sich mit 
den Methoden der wissenschaft- 
lichen Kinematografie alle un- 
gere Probleme zur Darstellung 
des Menschen lésen. Man wird 
so technisch also weitgehend 
die Aufgaben meistern kénnen. 
Schwierig wird es sein, den Re- 
gisseur zu finden, der bei Wah- 
rung wissenschaftlicher Treue 
die Fiille des anfallenden Ma- 
terials ktinstlerisch zum Ge- 
samtbild des Menschen ver- 
arbeiten kann —- zu einem 
Menschen, der nicht als einzel- 
nes Individuum dasteht, sondern der 
als Einzelglied eine .groBe Gemein- 
schaft symbolisiert. 

Dieser Wunsch wird sich kaum in 
einem einzigen Film verwirklichen 
lassen, sondern einen Filmzyklus er- 
geben. — Dr. G. Frick — 


" Wege zu einer einheitlichen Bewertung der Lichtstarke 


I. Kinleitung und Ubersicht 


Wohl kein Gebiet der ktinstlerischen 
Arbeit ist so eng mit der Technik ver~ 
bunden wie das Filmschaffen. Und so 
liegt es nahe, daB alle technischen Mit- 
tel eingesetzt werden, um die hichste 
Qualitét in optischer. wie auch in 
akustischer Hinsicht zu erreichen. Die 
optimale Wiedergabe aller Helligkeits- 
abstufungen im Bilde ist beispiels- 
weise nur zu gewdhrleisten,, wenn 
pereits bei der Aufnahme des Films 
absolut richtig belichtet wird. Beson- 
ders der Farbfilm-mit seinem relativ 
geringen Belichtungsspielraum stellt 
hier scharfe Bedingungen. Bertick- 
sichtigt man weiter die gro®e Menge 
des fiir einen Spielfilm bendtigten 
Materials und die Erleichterung der 
Weiterverarbeitung in Entwicklung 
und. Kopie bel einwandfreier Belich- 
tung, so erkennt man auch den wirt- 
schaftlichen Zwang besonderer tech- 
nischer MaBnahmen an dieser Stelle. 

Die Entwicklung. der modernen 


fotoelektrischen LichtmeRigerite und 
die recht genaue Bestimmung der 
Eigenschaften der lichtempfindlichen 
Schichten des Films erméglichen es 
dem Kameramann, seine Arbeit tech- 
nisch einwandfrei vorzubereiten. Mit 
diesen Fortschritten ergibt sich aber 
das Bedtirfnis nach einer einheitlichen 
und einwandfreien Kennzeichnung der 
Lichtstirke fotografischer Objektive. 
Die bisher tibliche und auch jetzt 
noch vorwiegend benutzte Methode 
dieser Kennzeichnung ist die Angabe 
des »Geometrischen Offnungsverhalt- 
nisses<, d. h. das Verhéltnis des Durch- 
messers eines parallel zur optischen 
Achse das Objektiv durchsetzenden 
Lichtbiindels zur Brennweite. Der 
Durchmesser dieses Lichtbtindels wird 
durch die eingebaute Irisblende be- 
grenzt, : 


Dieses Offnungsverhiltnis bestimmt 
also den Winkel, den alle sich im 
Brennpunkt vereinigenden Strahlen 
miteinander bilden — den Offnungs- 


fotografischer Objektive 


winkel — und der physikalisch ein 
Ma& fiir die Lichtstirke ist. Bei dieser 
geometrischen Definition sind aber 
nicht die Verluste an wirksamen Licht 
durch Absorption im Glas und durch 
Reflexion an den Linsenoberfléchen 
berticksichtigt. Die Lichtdurchlissig- 
keit Ublicher fotografischer Objektive 
liegt in der Regel bei 50 bis 80 Pro- 
zent, Sie kann bis liber 95 Prozent an- 
steigen, wenn reflexmindernde Schich- 
ten auf den Linsen aufgebracht sind. 
Die wirksame Lichtstirke kann also 
bei verschiedenen Objektiven trotz 
Hinstellung auf das gleiche geome- 
trische Offnungsverhdltnis fast um 
den Faktor 2 variieren. Dies ist eine 
Unsicherheit, die mit der Genauigkeit 
der Bestimmung der anderen die Be- 
lichtung beeinflussenden Faktoren un- 
vereinbar ist und zu merkbaren Un- 
gleichmafigkeiten der Negative fiihrt. 


Die amerikanische optische Indu- 
strie hat in jiingster Zeit diesen Tat- 
sachen in steigendem Mafie Rechnung 
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getragen und Versuche zur BHinfiih- 
rung einer die Lichtverluste bertick- 
sichtigenden Blendenteilung  unter- 
hommen, Zur Unterscheidung gegen 
die bisher tibliche Teilung nach dem 
»Geometrischen Offnungsverhiltnis« 
sei die neue als »Aquivalentes Off- 
hungsverhdltnis« oder nach einer ame- 
rikanischen Bezeichnung als »t-Zahl« 
(ftir transmission) bezeichnet. We- 
sentlich fiir die Brauchbarkeit einer 
derartigen Eichung dlirften die bei 
dem Mefiverfahren gemachten Vor- 
aussetzungen sein. Deshalb seien zu- 
nachst einige Verfahren diskutiert. 


IE. Die MeBverfahren 


Bereits vor einer Reihe von Jahren 
befaSte man sich an mehreren Stellen 
mit diesen Problemen, obwohl eine 
derart akute Notwendigkeit wie heute 
wegen der Unsicherheit der anderen 
Hinfliisse auf die Belichtung des Films 
noch nicht vorlag. MOFFIT (1) gab 
1920 ein Verfahren an, nach dem eine 
fotografische Platte von einer punkt- 
férmigen Lichtquelle einmal unmittel- 
bar unter Zwischenschaltung einer 
kreisf6rmigen Blende und dann durch 
das Objektiv hindurch belichtet wurde. 
Die Belichtungszeit wurde variiert, 
bis die Schwirzung in beiden Fallen 
gleich war. Die Lichtquelle war im 
Brennpunkt des Objektivs angebracht. 
Die Berechnung der Lichtdurchlissig- 
keit des Objektivs erfolgte aus den 
geometrischen Verhdltnissen der An- 
ordnung. 


Ein &ahnliches Verfahren wird von 
ODENCRANTS (2) beschrieben. Mit 
einer im Brennpunkt des zu messen- 
den Objektivs stehenden punktfér- 
migen Lichtquelle wird ein achsen- 
paralleles Strahienbiindel erzeugt, das 
eine in der Vorderwand eines Kastens 
angebrachte Opalscheibe beleuchtet. 
In der Ritckwand befindet sich eine 
fotografische Platte hinter einem ge- 
eichten Graukeil. Zwischen Objektiv 
und Lichtquelle ist eine kreisférmige 
Blende so angeordnet, daB der Off- 
nungswinkel des Strahlenbiindels ge- 
nau dem des Objektivs entspricht. In 
dieser Anordnung wird ein Teil der 
Platte belichtet. Sodann wird das 
Objektiv entfernt, jedoch die Blende 
beibehalten und der Kasten verscho- 
ben, bis der auf der Opalscheibe 
beleuchtete Lichtkreis die gleiche 
GroéRe hat wie das vom Objektiv 
erzeugte Strahlenbiindel. In dieser 
Stellung erfolgt die Belichtung des 
zweiten Teils der Platte. Aus den 
Stelien gleicher Schwarzung und der 
bekannten Keilkonstante erfolgt die 
Berechnung der Lichtdurchlissigkeit 
des Objektivs. 


Ein anderes Verfahren, das gleich- 
zeitig einen meRtechnischen Nachteil 
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der oben beschriebenen, nimlich den 
Zeitunterschied zwischen beiden Ver- 
gleichsmessungen, vermeidet, wurde 
von FORCH und LEHMANN (3) be- 
nutzt. Hin innen mattschwarzer Ka- 
sten ist durch eine Langswand in 
zwei etwa quadratische Réhren ge- 
teilt. Vor der Stirnwand der einen 
Réhre wird das zu messende Objektiv, 
vor der anderen eine meSbar verdn- 
derliche Blende aufgestellt. An den 
gegentiberliegenden Stirnwdénden be- 
finden sich matte reinweiBe Flachen. 
An der Lichteintrittsseite des Kastens 
kann eine fotografische Platte sc ein- 
gesetzt werden, dafi sie zur Halfte in 
jede der beiden Réhren hineinragt 
und nur von dem von den weifen 
Flachen reflektierten Licht bestrahit 
wird. Objektiv und MeBblende werden 
nunvon einem nahezu parallelen Licht- 
biindel gleichzeitig durchleuchtet und 
eine Reihe von Belichtungen bei ver- 
schiedenen Einstellungen der MeB- 
blende gemacht. Aus der Blenden- 
gr6éBe, bei der Gleichheit der Schwir- 
zungen eintritt, und aus der gesondert 
bestimmten Brennweite des Objektivs 
ist unmittelbar das dquivalente Off- 
nungsverhialtnis zu berechnen. 


Diese vorstehend beschriebenen Ver- 
fahren benutzen entsprechend dem 
damaligen Stande der Technik als 
Anzeigeeinrichtung die fotografische 
Platte. Hierdurch sind sie in ihrer 
Anwendung umst&ndlich und fiir eine 
serienma8'ge Objektivprtifung un- 
brauchbar. Bei den modernen Geriiten 
ist die Platte durch eine Fotozelle 
ersetzt, wobei selbstverstindlich be- 
achtet werden muB, daB die Fotozelle 
eine der fotografischen Emulsion iihn- 
liche spektrale Empfindlichkeit haben 
mu. Die anschlieBend geschilderten 
MefReinrichtungen sind auch entspre- 
chend ausgebildet. 


Prinzipiell &hniich den dlteren Me- 
thoden arbeitet ein von GARDNER (4) 
angegebenes Verfahren. (In Heft 10 
[1949] S. 307 dieser Zeitschrift wurde 
bereits kurz darauf hingewiesen.) In 
Abb. 1 sei L ein fotografisches Objek- 
tiv, auf das Licht von der gleich- 
maBig beleuchteten Flache CD fillt. 
In seiner Brennebene befindet sich die 
Biendenplatte GH mit. der relativ 
kleinen Offnung O, Hinter dieser Off- 
nung ist dieFotozelleR so angebracht, 
daB sie alle von der Fliche CD aus- 
gehenden und durch Objektiv und 
Offnung O fallenden Lichtstrahlen 
auffingt. Die Begrenzung der Licht- 
strahlen hinter dem Objektiv erfolgt 
also durch einen Kegel mit der Spitze 
in O, dessen Spitzenwinkel dem Gff- 
nungswinkel des Objektivs entspricht, 
wihrend vor dem Objektiv ein zy- 
lindrisches Strahienbiindel mit einem 
Durchmesser, der gleich der Eintritts- 


é6ffnung des Objektivs ist, zur Wir- 
kung kommt. Der Strahlengang ent- 
spricht also der Definition des »Geo- 
metrischen Offnungsverhdltnisses«. In 
Abb. 2 ist das Objektiv O durch eine 
Blende IJ mit kreisférmiger Offnung 
ersetzt. Die Blende ist in der Entfer- 
nung e von der Blendenplatte GH so 
aufgestellt, daB sich aus Offnungs- 
durchmesser und Entfernung der einer 
bestimmten Blendenzahl zugeordnete 
Offnungswinkel ergibt. Durch aus- 
wechselbare Blenden IJ mit verschie- 
denen Offnungen kann die ganze Reihe 
der genormten Blendenzahlen darge- 
stellt werden. Die Beleuchtungsstirke 
in der Offnung O ist in diesem Fall 
also Aquivalent derjenigen, die sich 
bei einem idealen Objektiv ohne Licht- 
verluste bei gleichem Gffnungsver- 
haltnis ergeben wiirde. 


Durch Vergleich der in beiden An- 
ordnungen bei Hinhaltung der geome- 
trischen Verhdltnisse ermittelten MeB- 
werte 148t sich unmittelbar die GréBe 
der Lichtverluste bestimmen. Ander- 
seits ist es auch méglich, die Objek- 
tive direkt nach dem »Aquivalenten 
Offnungsverhdltnis< zu eichen. Hierbei 
wird zunichst in-der Anordnung nach 
Abb.2 der MeBwert fiir ein verlust- 
freies Objektiv ermittelt und dann 
hach Hinsetzen des zu prtifenden Ob- 
jektivs (Abb.1) durch Verstellen sei- 
ner Irisblende auf den gleichen Me8- 
wert eingestellt. Diese Blendenstellung 
wird markiert und gibt nun das 4qui- 
valente Offnungsverhdltnis an. 


Es mégen noch einige besondere 
Hinweise fiir die Durchfiihruag der 
Messungen gegeben werden. Die GréBe 
der Offnung O ist von untergeordneter 
Bedeutung. Sie soll aber 5 mm nicht 
libersteigen. Wichtig ist, daB sie ein- 
wandfrei begrenzt ist und genau in 
die Brennweite des Objektivs gebracht 
wird. Es wird also nicht die Licht- 
starke im Brennpunkt, sondern in 
einer kleInen Flache der Brennebene 
gemessen. Auf das Ergebnis bleibt 
dies ohne Hinfiu&. Der Schirm CD 
mu8B gleichm&Big beleuchtet sein und 
das Licht v6llig diffus abstrahlen. 
Man wird ihn also, um seine GréBe 
zu beschrénken, miglichst dicht am 
Objektiv baw. an der MeB8blende auf- 
stellen. Zweckmiéfig kann der Schirm 
dann durch eine Offnung einer Foto- 
meterkugel ersetzt werden. Ferner 
kann man auch das Verfahren um- 
kehren, indem man eine punktférmige 
Lichtquelle in O und das.MeBgerat in 
CD anbringt. In diesem Fall ist es 
besser, an den Ort von CD eine Foto- 
meterkugel zu bringen und das Licht 
im Inneren der Kugel zu messen, da 
sonst Me&fehler durch Inhomogenitat 
der Empfindlichkeit der relativ groBen 
Fotozelle entstehen. DaB die spektrale 
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Empfindlichkeit der Zelle der der tib- 
lichen fotografischen Schichten ent- 
sprechen mu8&, wurde bereits erwihnt. 
Wichtig. ware auch eine Anpassung 
der Lichtquelle an die gebriuchliche 
Beleuchtung bei der Filmaufnahme. 
Diese Forderung l48t sich bei der 
Vielfalt der Aufnahmebedingungen 
natiirlich nur anndhernd  erftillen. 
GARDNER benutzt eine: Wolfram- 
lampe mit einer Farbtemperatur von 


Abb. 1 


2360°K in Verbindung mit einem - 


»Wratten-Filter Nr. 79« und erhdlt so 
etwa die Farbtemperatur der Mittags- 
sonne (5400° K). Hierdurch wird die 
Reproduzierbarkeit des  Verfahrens 
verbessert. Hin Nachteil der GARD- 
NERschen Messung ist zweifellos der 
Zeitunterschied zwischen beiden Hin- 
zelbestimmungen, da hierdurch Hel- 
ligkeitsschwankungen in die Messung 


eingehen k6nnen. Vorteilhaft ist da-. 


gegen die leichte Reproduzierbarkeit 
und die Anwendung eines Substitu- 
tionsverfahrens, das Fehler durch 
Nichtlinearitét der Mefeinrichtung 
vermeidet. Das Me8verfahren 18R8t 
sich entsprechend abgewandelt auch 
fiir auBerhalb der optischen Achse 
liegende Bildteile oder ftir gréGere 
Flachen anwenden, Weiter unten wird 
darauf nochmals eingegangen. 


Hine prinzipiell ahnliche MeBeinrich- 
tung schligt auch ETZOLD (5) vor. 
Hier wird zur Beleuchtung des 
Schirms — es wird eine Gips- oder 
Barytweifgiwand benutzt — die Nor- 
malbeleuchtung »Ei« vorgeschlagen. 


-Hin betriebsfertiges Gerit zur Prti- 
fung der Lichtstérke von Objektiven 
wird von TOWNSLEY (6) beschrie- 
ben, Er -benutzt prinzipiell ein von 
DAILY (7) angegebenes Verfahren, 
das eine Verbesserung desjenigen von 
ODENCRANTS (2) darstellt. Das 
Schema der MefSeinrichtung zeigt 
Abb. 3.. Es. werden zwei Lichtwege 
— MeSstrahlengang und Vergleichs- 
strahlengang — verwendet. Hierdurch 
wird die zeitliche Differenz beider 
Messungen vermieden, und es. kann 
eine Nullmethode zur Anzeige benutzt 
werden. Zur Beleuchtung: dient eine 
Projektionsgltihlampe A von 750 Watt, 


deren Leuchtwendel in die Blenden- 
éffnung B mit étwa 3 mm Durchmes- 
ser abgebildet wird, die wiederum den 
Ausgangspunkt des Lichts fiir die 
Sammellinse C darstellt. Die Blenden- 
éffnung liegt im Brennpunkt dieser 
Sammellinse, so da® die Lichtstrahlen 
als Parallelbtindel verlaufen. Hine Off- 
nung D in der Fotometerkugel E be- 
findet sich in entsprechendem Ab- 
stand vor der Linse C. An der Off- 
nung D ist ein Halter vorgesehen, in 
den entweder ein Schieber mit Nor- 
maléffnungen oder das zu priifende 
Objektiv eingesetzt werden kann, Un- 
ter 90° zur Offnung D ist im Mantel 
der Fotometerkugel eine empfindliche 
Fotozelle (Elektronen-Vervielfacher ) 
angebracht. 


Von den von der Riickseite der 
Lampe ausgehenden Strahlen wird 
Uber Spiegel und Kondensoren ein 
zweites Bild des Leuchtfadens in der 
symmetrisch zu B liegenden Blende G 
erzeugt. Die Umlaufblende H, die 
gleichzeitig Fliigel zur Ventilation 
tragt, deckt beide Strahlenwege ab- 
wechselnd ab. Dieser zweite Lichtweg 
wird als Vergleichsstrahlengang be- 
nutzt. Hin Objektiv J bildet das Fa- 
denbild aus G auf der Opalscheibe K 
ab, Dies Objektiv ist mit verschiede- 
nen Blenden mit kreisférmiger Off- 
nung versehen, die den dquivalenten 
Blendenzahlen von 1 : 2 bis 1 : 32 ent- 
sprechen, Objektiv und Blende wirken 
wie ein Stufenkeil. Hin zweites Objek- 
tiv M bildet die Opalscheibe auf der 
Fotozelle ab, wobei die Lichtstrahlen 
unmittelbar durch die Fotometerkugel 
geleitet werden, ohne deren Innen- 
wand zu treffen. Das Objektiv besitzt 
eine Keilblende N vor einem festen 
Spalt.O zur kontinuierlichen Anderung 
der Helligkeit. Da n&mlich die Ver- 
gleichsblenden in J nur fiir eine Brenn- 
weite richtig sein kénnen, muB die 
Anpassung an andere Brennweiten 
durch eine zusitzliche Helligkeits- 


Abb. 2 


_anpassung vorgenommen werden. Hier- 


zu dient die Keilblende N; die eine 
unmittelbare Brennweitenskala tragt. 
Hine Irisblende Q im Vergleichsstrah- 
lengang dient zur grunds&tzlichen 
Justierung. : 


Die Hichung der MeSeinrichtung 
erfolgt mit einem Satz Mefblenden 
mit kreisférmiger Offnung, die von 
0,79 bis 50 mm Durchmesser im Fla- 
chenverhdltnis 2 gestuft sind. Diese 
werden in den Halter am Bintritts- 


Abb. 3 


fenster der Fotometerkugel eingesetzt 
und danach die Blenden im Objektiv J 
des Vergleichsstrahlengangs abge- 
glichen. Entsprechend erfolgt auch 
die Brennweiteneichung der Keil- 
blende. : 


Auf eine eingehende Beschreibung 
des elektrischen Teils sei hier verzich- 
tet. Es mégen nur einige Hinzelheiten 
erwdhnt werden. Wegen des grogen 
MeSbereichs wird als Strahlungs- 
empfinger eine Elektronen-Verviel- 
facherzelle in Verbindung mit einem 
Verstérker benutzt, der,.um 4ufere 
Hinfltisse und die Netzfrequenz fern- 
zuhalten, selektiv auf die Frequenz 
der Umlaufblende (1080 Hz) abge- 
stimmt ist. Zur Nullanzeige dient 
ein Kathodenstrahl-Oszillograph oder, 


-wenn nicht die héchste Genauigkeit 


verlangt oder der MeBbereich redu- 
ziert wird, ein »magisches Auge<. 


Die Benutzung der Hinrichtung ge- 
schieht auf folgende Weise: Zun&chst 
wird die Brennweite des zu prtifenden 
Objektivs auf der Skala der Keil- 
blende N und das gewiinschte aqui- 
valente Offnungsverhaltnis an der 
Blende des Objektivs J im Vergleichs- 
strahlengang eingestellt. Durch Ver- 
stellen der Irisblende des zu priifen- 
den Objektivs wird nunmehr das An- 
zelgegerat auf Null gebracht und mit 
einem in der Einrichtung angebrach- 
ten Stichel eine Marke auf dem Blen- 
denring des Objektivs eingeritzt. Die 
endgiiltige Blendenteilung wird spiiter 
auf der Graviermaschine entsprechend ° 
der Markierung durchgefiihrt. 


Die Nachpriifung eines Objektivs 
oder die Ermittlung seiner Licht- 
durchléssigkeit wird wie folgt vorge- 
nommen: Die Blende im Objektiv J 
des Vergleichsstrahlengangs wird 
auf den gleichen Wert gestellt, der 
am Fotoobjektiv geprtift werden soll. 
Die Nullstellung der MeSeinrichtung 
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wird nunmehr durch Anderung der 
Keilblende herbeigefiihrt. Das Ver- 
hdltnis der wahren Brennweite des 
Objektivs zu der an der Keilblende 
abgelesenen ergibt dann den Durch- 
lassigkeitsfaktor. 


Aus der beschriebenen Anwendung 
geht hervor, da auch bei diesem Ver- 
fahren die genaue Brennweite des zu 
priifenden Objektivs bekannt sein 
muB&B. Hier liegt zweifellos ein Nachteil 
des Verfahrens. Vereinfacht man an- 
dererseits die Brennweitenbestimmung 
dadurch, da bei der serienmi@igen 
Priifung die durchschnittliche Brenn- 
weite des Objektivtyps angenommen 
wird, so verringert sich auch die Ge- 
nauigkeit des MeRergebnisses. Wenn 
diese auch fiir den praktischen Ge- 
brauch noch durchaus gentigen wird, 
so ist doch eine ausreichende Qualitat 
der Hichung bereits mit einfacheren 
MittelIn zu erzielen, d'e dann auch 
geringere Anspriiche an die Fiahig- 
keiten der MeSperson stellen. 
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Abb. 4 


Bei den Verfahren nach GARDNER 
und TOWNSLEY wird exakt der tat- 
sichliche Lichtverlust im Objektiv 
bzw. das Aquivalente Offnungsver- 
haltnis bestimmt. Deshaib haben diese 
Methoden im Laboratorium fiir Kin- 
zeluntersuchungen besonderen Wert. 
Hingegen beschreibt BACK (8) ein 
speziell fiir die Fabrikationsprtifung 
und das Prtiffeld geeignetes Verfah- 
ren, bei dem auf héchste Genauigkeit 
zugunsten der leichten Bedienung 
und universellen Anwendung verzich- 
tet wird. BACK geht von dem Stand- 
punkt aus, da& das MeBzerdt so ein- 
fach und mit handelstiblichen Mitteln 
zu erstellen sein muB, daB seine An- 
wendung nicht nur auf die optische 
Industrie beschrankt ist, sondern auch 
auf die Prtiffelder der Filmstudios, 
kleiner Firmen und Reparaturwerk- 
statten ausgedehnt werden kann. 
Hierdurch wiirden sich auch die be- 
reits im Gebrauch befindlichen Ob- 
jektive in das neue Bezeichnungsver- 
fahren einreihen lassen. Er lehnt des- 
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halb die Verwendung von Oszillo- 
graphen, komplizierten Verstirkern 
usw. ebenso ab wie die Benutzung 
besonderer mathematischer Hilfsmit- 
tel zur Auswertung und versucht fer- 
ner, die Messung unabhangig von der 


Bterden ¥ 


F/t + 254000 
{a} + 1905 « 
1/4 + 270 » 
t/8 645 + 
f/18 378° 


Abh. 5 


Kenntnis der genauen Brennweite zu 
machen. BACK geht deshalb von fol- 
gender Uberlegung aus: Es ist fiir 
die Praxis, d. h. also fiir die Gleich- 
mafigkeit der Belichtung bei der Auf- 
nahme, nicht unbedingt wichtig, daB 
die Hichung des Objektivs exakt nach 
dem 4quivalenten Offnungsverhiltnis 
ausgefiihrt ist, wenn nur die tatsiich- 
liche Lichtstaérke aller Objektive ein- 
heitlich ist. Er bezieht deshalb nicht 
auf das ideal verlustfreie Objektiv, 

ie die anderen beschriebenen Ver- 
fahren, sondern auf ein leicht repro- 
duzierbares Normalobjektiv mit mitt- 
lerem Lichtverlust. Hierdurch wird 
eine einfache Anordnung gewdhr- 
leistet und ferner der Vorteil erreicht, 
daB& eine groBe Anzahl der im Ge- 
brauch  befindlichen Fotoobjektive 
ohne jede Anderung auch im neuen 
System weiterbenutzt werden kénnen. 


Abb. 4 zeigt den schematischen Auf- 
bau der MeSeinrichtung. Eine 500 
Wait starke Projektionsgliihlampe 
beleuchtet liber Spiegel und hier nicht 
dargestellte Kondensoren zwei Opal- 
scheiben so, da beide gleich hell er- 
scheinen. Vor diesen Opaischeiben 
sind zun&chst zur Grundeichung zwei 
Normalobjektive aufgestellt, von 
denen eines durch eine feste Blende 
auf das Offnungsverhiltnis 1:4 ab- 
geblendet ist, wihrend das andere 
einen Blendenrevolver mit den der 
liblichen Blendenreihe entsprechenden 
Offnungen besitzt. Anndhernd in der 
Brennebene der Normale befindet sich 
die Hintrittsflache je eines Lichtleit- 
kegels als Integrator, an dessen 
gegentiberliegender Fldiche ein Foto- 
element anliegt. Als Anzeigeinstru- 
ment dient ein Mikroamperemeter, 
das bei lichtm&Bigem Gleichgewicht 
beider Strahlengiinge Null anzeigt. 
Zum Ausgileich geringer Unterschiede 


bei der Gruhdeichung ist ein Potentis- 
meter vorgesehen, Zur Durchfiihrung 
der Messung eines Fotoobjektivs wird 
dies an die Stelle des festen Normals 
gesetzt ‘und die Irisblende bis zum 
Hintritt der Nullanzeige verstellt. 
Diese Stellung wird dann markiert. 


Das Vergleichsnormal ist in Abb. 5 
dargestellt. Es wird hierftir ein Glas 
verwendet, das stets mit hoher Gleich- 
mafBigkeit anfallt (BSC: 2, entspricht 
etwa Schott BK 7). Die mechanischen 
Abmessungen sind mit Riicksicht auf 
leichte Nachpriifung und reproduzier- 
bare Herstellung gewihlt (die unbe- 
quemen Blendendurchmesser ergeben 
sich aus der Benutzung des Zolls als 
MaBeinheit). Aus den gleichen Grtin- 
den sind auch reflexmindernde Schich- 
ten und Kittflichen vermieden. 


Der Lichtkegel 
Abb. 6 -—- hat eine fein mattierte 
Grundfliche von 40 mm Durchmesser, 
an der das Fotoelement anliegt. Die 
polierte MeBfliche erhilt einen der 
BildgréBe, fiir die das zu prtifende 
Objektiv verwendet werden soll, an- 
gepaBten Durchmesser (12,7 mm bei 
Normalfilm). Der Kegelwinkel be- 
trégt 25°. Die Mantelflichen sind 
verspiegelt. Es wird hier also die 
mittlere Beleuchtungsstirke tiber 
einen Teil des Bildfeldes gemessen. 


Gloskeget 


Pho tozo/e 


reared 


Abb. 6 


Die MeBgenauigkeit des Verfahrens 
wird mit 5 Prozent angegeben. Wenn 
auch Erfahrungen nicht bekannt sind, 
so ist doch zu sagen, da®B hier ein 
Weg fiir ein vielseitig anwendbares 
und einfach zu handhabendes MeB- 
gerét gewiesen wird, dessen Genauig- 
keit den praktischen Forderungen 
vollig geniigen wiirde. 
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- ‘TIL. Die Gréke des MeBfeldes 


Die Beleuchtungsstérke in dem von 
einem fotografischen Objektiv erzeug- 
ten Bild ist. bekanntlich nicht kon- 
stant, sondern fallt. zum Rande mit 
der vierten Potenz des Cosinus des 
Bildwinkels ab. Hierzu tritt noch die 
meist in den Bildecken merkbare 
Vignettierung, die durch die abschat- 
tende Wirkung von Linsenrandern 
und Fassungsteilen entsteht. Es ergibt 
sich also die Frage, ob die Hichung 
nach Aquivalentem Offnungsverhalt- 
nis sich nur auf die Bildmitte peziehen 
soll oder gréBere Teile des Bildes zu 
penutzen. sind. GARDNER (4) nimmt 
hierzu selbst nicht Stellung, sondern 
gibt lediglich eine Abwandlung seines 
Verfahrens zur Messung tiber das 
ganze Bildfeld an. Sie -besteht im 
wesentlichen in einer Anpassung der 
MeBblendendffnung O (Abb. 1) an die 
GréRe des Bildfeldes, ZweckmaBig ist 
dann die oben beschriebene Umkeh- 
rung der Lichtrichtung. 


BACK (8) hingegen hat sein Ver- 
fahren grundsiatzlich auf die Mittel- 
wertsbildung tiber ein gréReres Bild- 
feld abgestellt, Er stiitzt sich hierbei 
auf eine von ihm durchgeftihrte Ver- 
guchsreihe, bei der eine Anzahl von 
Diapositiven mit unterschiedlicher 
Schwirzungsverteilung einer groBe- 
ren Anzahl von Beobachtern vorge- 
gefiihrt wurden. Hierbei ergab sich, 
daS Schwirzungsunterschiede in 
einem gréReren Mitteifeld deutlicher 
bemerkt wurden als selbst erhebliche 
Schwankungen an den Raéndern und 
Bcken. Daraus wurde geschlossen, 
da& in einem kritischen Mittelfeld 
ein méglichst guter Ausgieich der 
Belichtung erzielt werden mu. Dieses 
Feld wurde als »Mittelpunkt der Auf- 
merksamkeit« bezeichnet. Hs umfaBt 
einen Kreis von etwa 80 Prozent der 
Bildhdhe. Hiernach fiihrte BACK die 
Bemessung des MeBfeldes des Licht- 
leitkegels durch, Dieser Vorschlag, 
der offenbar auf griindlicher Versuchs- 
arbeit beruht, dtirfte wohl bei der 
Festlegung eines Me&verfahrens zu 
beachten sein. 


IV. Aligemeine Bemerkungen 


Aber noch andere Punkte sind bei 
einer Betrachtung liber eine Anderung 
der Lichtstirkebezeichnung wesent- 
lich. Die normalen fotoelektrischen 
Belichtungsmesser beriicksichtigen in 
ihren Skalen einen mittleren Licht- 
verlust im fotografischen Objektiv. 


(Er wird an mehreren Stellen mit - 


’ etwa 0,76 angegeben.) Bei den exak- 
ten Verfahren zur Messung der Licht- 
stiirke, bei denen auf-das ideal ver- 
lustfreie Objektiv bezogen wird, wir- 
den diese Belichtungsmesser falsche 


Angaben zeigen. GARDNER (2) 
schligt hier vor, eine Korrektion 
durch entsprechende Anderung der 
Angabe der Filmempfindlichkeit vor- 
zunehmen. Es mi®ten dann jeweils 
zwei Werte angegeben sein, von denen 
der eine — richtige — fiir Objektive 
mit Teilung nach geometrischen Off- 
nungsverhaltnissen und der andere 
—- korrigierte —- fur diquivalente Tei- 
lungen zu benutzen wire. Diese L6- 
sung Wiirde gerade in einer Uber- 
gangszeit, wenn beide Systeme neben- 
einander bestehen, eine Hrleichterung 
sein, erscheint aber doch aus anderen 
Griinden nicht voll befriedigend, Auch 
hier erscheint das von BACK (8) an- 
gegebene Verfahren zweckmaéfiger, 
da es ein Objektiv mit mittleren Ver- 
lusten als Bezugsobjekt benutzt und 
damit diese Diskrepanzen bei der Be- 
lichtungsmessung grundsitzlich um- 
geht. Hier kénnten die gebrauchlichen 
Belichtungsmesser ohne Anderung 
benutzt werden, 
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Abb. 7 


Ferner schlagt GARDNER vor, auf 
der Blendenteilung der Objektive so- 
wohl das geometrische als auch das 
Squivalente Gffnungsverhaltnis an- 
zugeben, Das Bild einer solchen 
Teilung zeigt Abb. 7. Die — zweck- 
miBig roten — Linien verbinden den 
Hinstellpunkt ftir ein bestimmtes 
aquivalentes Offnungsverhiltnis mit 
dem Teilstrich fiir das entsprechende 
geometrische. Als einer der Griinde 
hierfiir wird der Fehler bei der Be- 
stimmung der Tiefenschérfe genannt, 
die ja vom geometrischen Offnungs- 
verhiltnis abhingt. Da aber der ftir 
die Tiefenschirfe ma8gebliche Durch- 
messer des Zerstreuungskreises durch- 
aus nicht scharf definiert ist, erscheint 
dieser Grund nicht stichhaltig. Auch 
TOWNSLEY (6) lehnt deshalb die 
Doppelbezeichnung, die nur verwir- 
rend wirkt, ab. 


Hine grundsitzliche Anderung dcr 
Teilung schligt ETZOLD (5) vor. Er 
wahlIt als Bezugssystem eine verlust- 
freie Optik mit der geometrischen, 
Offnung 1:1 und teilt den Blenden- 
ring nach dem Logarithmus der Be- 


leuchtungsstarke hinter dem Objek-- 


tiv. Zweifellos hat diese Bezeichnungs- 
weise den Vorteil, da& die Blenden- 
bezeichnung in’ einen unmittelbaren 
Zusammenhang mit der auf dem Film 


: (7) DALLY C. R. 


erzeugten Schwiarzung gebracht wer- 
den kann. Allerdings steht diesem 
Vorteil der Umstand gegeniiber, da 
von dem allgemein und international 
eingefihrten System restlos abge- 
wichen wird. 


Eis miége noch auf den Vorschlag 
von GARDNER. hingewiesen werden, 
Objektive, die fiir ein bestimmtes 
Wiedergabeverhiltnis — z,B. 1: 1— 
benutzt werden, auf gleiche Weise zu 
bezeichnen, wobei aber die Licht- 
stirkemessung nicht in der Brenn- 
ebene, sondern in der entsprechenden 
Bildweite vorgenommen werden mu8. 
Es wire dann méglich, auch bei Re- 
produktionen mit tblichen Belich- 
tungsmessern zu arbeiten. 


Die Kennzeichnung der Lichtstarke 
nach dem dSquivalenten Offnungsver- 
hiltnis ist ein akutes Problem der 
Fotografie und speziell der Kinemato- 
grafie. Wenn auch eine allgemeine 
und internationale Hinftihrung dieser 
neuen GréBe eine Normungsarbeit 
auf breiter Grundlage voraussetzen 
wiirde, so wire doch eine interne Ab- 
gleichung der in Filmstudios und 
gréBeren fotogratischen Betrieben be- 
nutzten Objektive nach einer der be- 
schriebenen Methoden durchaus mbdg- 
lich. Zweifellos wiirden sich hierdurch 
an vielen Stellen bedeutende Vorteile 
und eine wesentliche Vereinfachung 
der Arbeitsverfahren erreichen lassen. 


— Fritz Hodam — 
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Wir stellen zur 


Diskussion 


Nur nicht wieder »Geisterstimme«! 


In Heft 8 von »Bild und Ton« nimmt Hermann Gerling 
zu der Frage der »musikalischen Untermalung< von Filmen 
kritisch Stellung. Er wendet sich scharf gegen unmotivierte 
Musik und definiert diese als solche, die »weder optisch 
noch akustisch mit der Darstellung oder dem Ort der Hand- 
lung vereinbar ist«. Die Redaktion hat diesen Beitrag zur 
Diskussion gestellt und in ihrer Vorbemerkung bereits dar- 
auf hingewiesen, da® die Ausftihrungen des Hinsenders ge- 
wissermaBen Idealforderungen darstellen, die den prakti- 
schen Gegebenheiten nicht voll Rechnung tragen. Das ist 
sehr behutsam ausgedrtickt. Ich glaube aber, der Sache 
ist mehr gedient, wenn man feststellt, da& die von Herrn 
Gerling vorgeschlagenen Wege zur Besserung der zweifel- 
los bestehenden Miéngel und Mifstinde das ttbel eher noch 
verschlimmern. 

Musik im Film ist nach Auffassung des Einsenders nur 
dann motiviert, wenn sie durch Handlung oder Szenerie 
bedingt ist. Dies bedeutet doch nichts anderes, als daB 
Musik im Film nur erklingen darf, wenn z. B. die Handlung 
sich im Konzertsaal abspielt oder — in einem Kulturfilm — 
ein Nacheri mit einem Schifferklavier durch die Landschaft 
gleitet. Ich glaube, daB, wenn der Ton zu einem Film nach 
diesen tibersteigert realistischen Forderungen eingefiigt 
werden wiirde, der Hinsender selbst am meisten iiber die 
verheerende Wirkung itiberrascht wire. 

So geht es natiirlich nicht. Man kann die Frage der 
Musikuntermalung zu Filmen nicht unter dem Gesichts- 
punkt der realistischen Wirkung, sondern nur unter dem 
der stimmungsmdBigen Eignung beurteilen. Der Stimmungs- 
gehalt einer Szene oder — im Kulturfilm — eines Themas 
ist maBgebend ftir die musikalische Kutisse, und es gibt 
durchaus Szenen oder Themen, die keine Musik vertragen, 
sondern nur mit realistischen Gerdiuschen oder sogar stumm 
gebracht werden miissen. Das mu aber von Fall zu Fall 
entschieden werden, und zwar von Persénlichkeiten mit 
kiinstlerischem Empfinden und musikalischem Einfthiungs- 
vermoégen. Die Musik spielt im Film eine durchaus sekun- 
dire Rolle, sie ist nur Dienerin am Gelingen des Ganzen, 
aber... »wenn das Auge sich will laben, mu das Ohr auch 
etwas haben<. Ohne Musik, selbst wenn sie nicht »motiviert« 
ist, geht es nun einmal nicht. Es kommt naturlich sehr 
wesentlich darauf an, was fiir Musik man auswaéhit und 
wie diese dargeboten wird. Manch guter Film ist durch 
ungeeignete oder zu aufdringliche Musik getétet worden. 
Das gilt ganz besonders fiir Kulturfilme. 

Bei diesen hat es die Musik dem Einsender nun besonders 
angetan. Er lehnt die musikalische Untermalung hier rest- 
los ab und fordert den »erkldrenden, belehrenden odér 
unterhaltenden Vortrag«. Gegen diesen Ruf nach der 
Geisterstimme, von der man gehofft hatte, daB sie end- 
giiltig tiberwunden sei, mu& aber rechtzeitig und mit aller 
Entschiedenheit Stellung genommen werden, ehe es wo- 
mdglich zu sp&t ist. Seit Jahr und Tag ist in der Fachwelt 
und in der filminteressierten Gffentlichkeit gegen den stim- 


mungsmordenden Sprecher Sturm gelaufen worden mit dem.. 


Erfolg, da& er endlich zu den Ausnahmen im deutschen 
Kulturfilm gehérte und in diesen Ausnahmen dann auch 
wirklich am Platz war. Wir wollen uns daran erinnern, da 
er ein Notbehelf war, oft gegen die begsere Hinsicht des 
Kulturfilmherstellerg eingesetazt, weil einfach das Geld 
fehlte, um ein Orchester und womigtich einen Komponisten 
zu bezahlen. Aber die Tonspur war nun einmal da und 
mute ausgefiillt werden. Mit Grauen denkt man noch an 
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manch wundervollen Landschaftsiilm, dessen zauberhafte 
Stimmung von einem unsichtbaren Sprecher in Grund und 
Boden geredet wurde. Selten, sehr selten war der Sprecher 
ein Gewinn fiir den Film, und dies meist nur bei Filmen, 
deren sprédes Thema sowieso keine Musikunterlegung 
duldete. Und das soll wiederkehren, soll als Prinzip fiir die 
Filmherstellung gelten? Kin verhangnisvollerer Riickschritt 
ware kaum auszudenken. Der Gedanke ist so abwegig, das 
er in der Praxis keinen Widerhall finden diirfte. Da er aber 
zur Diskussion gestellt ist, mu& man ihm entgegentreten, 
ehe er Unheil anrichten kann. 


Film ist in erster Linie Bild und mu8 daher primar vom 
Bilde her auf den Zuschauer wirken. Der Ton — wir denken 
jetzt einmal nur an den Kulturfilm — hat sekundire Aut- 
gaben, gleichgtiltig, ob er als Wort, als Geriusch oder 
Musik unterlegt wird. Je mehr der Film nur vom Bilde her 
spricht, um so besser ist er; den Idealfall erreicht er, wenn 
er sich ohne Sprecher und ohne 4wischentitel verstandlich 
machen kann. Hin solcher im Optischen gelungener Film 
atmet aber meist eine gewisse Stimmung, hat Atmosphidre, 
und diese muB (ja, mu8!) durch eine geschickt gewdhilte 
Musikuntermalung unterstrichen, verstirkt werden, denn: 
wenn sich das Aug’ will laben... (siehe oben). Lange hat 
es gedauert, bis sich Komponisten von Rang dazu bereit 
fanden, zu einem guten Kulturfilm eine gute Musik zu 
schreiben. Der Erfolg blieb dann auch nicht aus, und die 
Musik war manchmal so gut geraten, daB sie sogar ftir 
Sich bestehen konnte. Trotzdem mu8 sie im Hintergrund 
bleiben; der Ma8stab fiir ihre Giite liegt darin, daB sie dem 
unbefangenen Zuschauer (und -hérer) gar nicht zum Be- 
wuftsein kommt. Dennoch hat sie an der Gesamtwirkung 
des Films einen entscheidenden Anteil. Aber darin liegt —— 
vom Standpunkt des Musikistheten aus — eine gewisse 
Tragik: je besser die Filmmusik ist, um so mehr tritt sie 
in der Gesamtwirkung des Films in den Hintergrund. 


Wenn unsere neue deutsche Produktion von Kulturfilmen 
auch in vieler Beziehung wieder von vorn anfangen muB&, 
wenn auch die finanziellen Erwiégungen wieder eine ent- 
scheidende Rolle spielen, eine Bitte wollen wir ihr mit auf 
den’ schweren Weg ihres Aufstieges geben, genau im Gegen- 
satz zu der Anregung von Herrn Gerling: Seid gnadig und 
bewahrt uns vor der Wiederkehr der Geisterstimme un- 
seligen Angedenkens! — Dr. H. A. Plaumann — 


Nachdem wir Ansicht und Gegenansicht unserer Leser 
gebracht haben, wollen wir selbst Stellung nehmen. 

Die »Untermalungsmusik« hat eine ganz entscheidende 
Aufgabe. Um eine Filmhandlung nicht zu breit erzihlen Zu 
miissen, sind gewisse Spriinge (scharfe Schnitte) erforder- 
lich. Hier hilft die Musik zum besseren Versténdnis, indem 
sie z.B. auf den scharfen Szenenwechsel hinfiihrt und die 
Zuschauer vorbereitet. Auf der anderen Seite ist manchmal 
eine etwas breitere Erzahlung erforderlich, um z.B, das 
Milieu zu schildern oder die Hauptdarsteller richtig einzu- 
fiihren. Hier fillt der Musik die Aufgabe zu, diese meist 
optisch nicht tiberaus interessierenden Szenen »schmack- 
haft« zu machen, 

In allen Fallen gilt jedoch das allgemeine Gesetz, daB 
man Auge und Ohr nicht gleichzeitig voll beanspruchen 
darf (sinngemié8 gilt das auch ftir die anderen _Sinnes- 
organe). Oder umgekehrt, wenn dag Auge nicht gentigend 
erlebt, darf und mu8 man zur Erreichung einer Befriedi- 
gung des Zuschauers das Ohr miterleben lassen; dann 
jedoch, wenn das Auge voll beeindruckt wird, darf das Ohr 
nicht beansprucht werden. Da im Kulturfilm im Gegensatz 
zum Spielfilm die Handlung meist nicht die aufregende 


_Spannung hat, die dag Auge voll in Anspruch nimmt, ist, 


wenn man dieses Gesetz zugrunde legt, die Musik grund- 
sdtzlich am Platze. Wir stimmen daher — wenn auch nur 
im Ergebnis — im wesentlichen mit der Ansicht von Herrn 
Dr. Plaumann itiberein, — Die Redaktion —~ 
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POTOTECHNIG 


BEILAGE FUR ALLE FRAGEN DER FOTOGRAFIE 


2. JAHRGANG 


DEZEMBER 1949 


BEILAGE NR. 12 


Der Filmosto Kleinbildprojektor »JUBILAR« 


Das Kleinbild hat seine Berechtigung im Vortragswesen 
ebenso wie im Schulunterricht erwiesen. Obwohl man aus 
lichttechnischen Griinden dem 8,5: 10-cm-Diapositiv den 
Vorzug geben. méchte, ist es seiner Vorteile wegen das 
international anerkannte Format des Kleinbildes, das die 
gréBte Verbreitung gefunden hat..Hs werden sowohl Klein- 
bilder, die einzeln gerahmt sind,. verwendet als auch Bild- 
binder, die auf Normalbildstreifen eine ganze Reihe von 
Bildern vereinigen. Diese letzte Form wird man tiberall dort 
anwenden, wo es sich darum handelt, einen Standardvortrag 
oftmals zu wiederholen. Bei der Berufsfortbildung ebenso 
wie zur -Verbreitung neuer Arbeitymethoden wird dies sehr 
hiufig: der Fall sein, oder auch dann, wenn man — was im 
Ausland schon in weitestgehendem Mae geschieht —- das 
Bildband ‘zur. Illustration einer. Broschtire einsetzt, die in 
Arbeitsgemeinschaften Verwendung findet. 


Soll nun ein Projektor den an ihn gestellten Forderungen 
gerecht werden, muf&& er ganz bestimmte Voraussetzungen 
erfiillen. Erforderlich ist es, daB er sich den verschiedenen 
Projektionsentfernungen anpassen l4&t. Um diese Forde- 
rungen zu erfiillen, mu nicht nur eine entsprechend dimen- 
sionierte Lichtquelle vorgesehen werden, sondern auch das 
optische System, also Kondensoren und Objektive variabel, 
eingerichtet sein, weil sonst eine gentigend weitgehende 
Ausnutzung des Lichtstromes der Lichtquelle nicht yanpetee 
sein wtirde. 


Wenn man diese Bedingungen an i Bintan Universalprojek- 
tor stellt, wird man noch eine weitere Forderung erheben, 
ndmlich da®& Vorrichtungen geschaffen werden, die eine 
méglichste Schonung des Filmbandes ergeben. Wird bei 
vielen Vorfiihrungen der Film durch das Bildfenster ge- 
zogen — und meistens geschieht dies, indem man einfach 
den Film auf die Aufwickelspule zieht —, ist selbst bei 
Filmen, die mit Schutzschichten versehen sind, schon nach 
wenigen Vorftihrungen eine nicht mehr tragbare Ver- 
kratzung festzustellen. 


Abb. 2. Liiftungsschacht in Betriebsstellung ist die 


Abb. 1. Liftungsschacht in Transportstellung 


LPR me reg oe 


Filmosto, die Firma, die seit vielen Jahren Kleinbild- 
gerdte herstellt und gerade auch im Schulbildwesen groBe 
Erfahrungen sammeln konnte, hat bei dem neuen »JUBI- 
LAR«, der nun licferbar ist, die praktischen Erfahrungen 
verwenden kénnen, die im Erfahrungsaustausch mit Leh- 
rern und Lichttechnikern gesammelt worden sind, Man hat 
den Projektor mit einer 250-Watt-Lampe ausgertistet. Diese 
Lampe hat eine Warmeentwicklung, die nicht leicht abzu- 
fiihren ist. Wenn man aus dsthetischen Griinden das Gerat 
nicht zu gro machen will, kénnen hier Schwierigkeiten 
auftreten. Projektionsgerfte sollen aber nie sehr gro sein. 
Je kleiner und kKompakter sie sind, desto besser lassen sie 
sich im Schrank -— etwa der Lehrmittelsammlung —- ver- 
packen und auch vom Schiiler in die Klassenréiume tragen. 
Nicht zuletzt sind auch die Transportkoffer klein. 


Man hat sich so geholfen, da& man den Schacht, der fiir 
die Liiftung nun einmal nodtig ist, ausfahrbar gemacht hat; 
er ist bei Nichtgebrauch versenkt (s. Abb.1 und 2). Das 
Kondensorsystem ist so aufgebaut, da& man die Linsen 
leicht mit Schiebern entfernen und bei der Wahl eines an- 
deren Objektives ohne Schwierigkeit auswechseln kann. 
Ebenso ist die Montage des Spiegels durchgefiihrt. Hine’ 
Justierung des Beleuchtungssystems wird durch Verstellen 
der Lampe ermédgiicht, sie wird in achsialor und in seit- 
licher Richtung durch Schrauben vorgenommen. Diese hat 
man so ausgebildet, da® sie nur dann bedient werden kén- 
nen, wenn man cine Metailmiinze als Schraubenzieher ver- 
wendet. Diese VorsichtsmaBnahme wird jeder begriiRen, 
der aus Erfahrung weiB, wie gern bei Vortrigen und auch 
im Klassenzimmer an Knépfen gespielt wird. : 


Kleine Arbeitserleichterungen sind gerade in der Praxis 
wertvoll. Hierunter fallt auch die gute Bajonettverriegelung 
der Projektionsoptiken, die so nicht nur leicht auszuwech- 
seln sind, sondern tiberdies auch in optisch einwandfreier 
Form am Geriit befestigt werden: Waren diese Konstruk- 
tionselemente mehr oder weniger Verfeinerungen schon 

langer gebrauch- 

licher Elemente, so 
Filmfort- 
schaltung. bei Bild- 

bandprojektoren 
eine Neuerung, die 
in ihrem Wert nicht 
genug herausgestellt 
werden kann. Die 
Auswechselung von 
Bildftihrung und Dia- 
fithrung ist durch die 
Schwalbenschwanz- 
fiihrung sehr gut 
gelést und macht, 
wenn notig, auch ein 
Arbeiten im Dunkeln 
moglich, Sobald man 
den Film in die Bild- 
bithne eingesetzt 

hat und den Spulen- 
knopf betitigt, um 
den Film weiterzu- 
schalten, wird die 
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Objektive 

Listenm4BRig stehen 12 verschiedene Objektive von 31/)” 
bis 71/2” (etwa 9—19 em) zur Verfiigung, darunter auch 
eine Spezialoptik 1 : 6,3 / 63/,” (16 cm) fiir besonders starke 
VergréBerungen von Negativen 5” 7” (12,5 X 17,5 em). 
Die tbrigen Objektive haben durchgehend eine Lichtstirke 
von 1:4,5. Auf Wunsch kénnen auch Objektive langerer 
Brennweite geliefert werden. Sie erméglichen zwar keine so 
starken VergréfRerungen, ergeben dafiir aber eine gleich- 
maBigere Lichtverteilung in der Projektion, was sich be- 
sonders bei Colorvergréferungen als vorteilhaft erweist. 
Die Hersteller stehen im tibrigen auf dem durchaus rich- 
tigen Standpunkt, da& Aufnahmeobjektive nur sehr bedingt 
ftir die VergréRerung verwendet werden k6nnen. Insbeson- 
dere lehnen sie hdhere Lichtstirken als 1:4,5 grundsiitz- 
lich ab. 

VergréBerungsobjektive sollen vor allem eine prazise 
Punktschirfe und Farbkorrektion besitzen. Auch muB die 
Bildfeldwélbung vollkommen behoben sein. Endlich kommen 
nur vergtitete Objektive in Betracht, weil unveregtitete 
Systeme erfahrungsgem4B keine brillanten VergréR8erungen 
ergeben. 


Abb. 3. »AUTOMEGA E- 3« 
Gesamtansicht des Gerates 
1) Federgewichtsausgleich 
2). Geneigte Tragerkonstruktion 
3)-Steuerkurve 3 
4) Balgentrieb der zusdtzlichen Handeinstellung 


Die verschiedenen Brennweiten erfordern verschiedene Fas- 
sungen. Kurze Brennweiten sind auf einer flachen Platte 
montiert, mittlere auf einem kurzen Rundkonus und die 
7Y/2"-Optik auf einem langen Rechteckkonus. 


Negativhalter 


Zur Standardausriistung gehort ein Negativhalter 5” x7” 
mit Glasplatten. Kleinere Negative mtissen mit entsprechen- 
den Masken eingelegt werden. Es sind aber auch glaslose 
Halter fiir alle Formate vorgesehen. 


Negativabdeckung 


Auf besonderen Wunsch kann ein Lampenhaus mit ein- . 


gebauter verstellbarer Negativabdeckung geliefert werden. 


Filterhalter : 
Fir die Verarbeitung der bereits erwihnten »VARIGAM«- 
Papiere steht ein Filterhalter zur Verfiigung, degsen Ab- 
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omni~yrcauvstam dia An- 


messungen den von der Firma duPont hergestellten Spezial- 
filtern entspricht. 


Entzerrungseinrichtun g 


Hine weitere Annehmlichkeit ist die neigbare Negativ- 
biihne. Sollen Aufnahmen entzerrt werden, so wird zundchst 
die VergréBerungskassette in die erforderliche Schriglage 
gebracht und zum Ausgleich der Schirfe dann die N egativ- 
bithne entgegengesetzt geneigt. Auf Wunsch wird eine 
Neigevorrichtung fiir die VergréS8erungskassette geliefert. 


Abb. 4. »AUTOMEGA E-3« 
Reprovinrichtung mit Mattscheibe und Winkelspiegel 


Reproeinrichtung 


Diese Zusatzeinrichtung (Abb. 4) verwandelt -das Gerat 
in éine Reprokamera. Sie besteht gewissermaBen.aus einer 
Kamerariickwand mit Mattscheibe und ist fiir Standard- 
filmhalter 5” 3 7” dimensioniert. Zur bequemen Hinstellung 
ist tiber der Mattscheibe ein Winkelspiegel angebracht. 
Die Vorrichtung kann nach Entfernen der Lichthaube 
schnell in der Negativbiihne angebracht werden. 


‘Mikroeinrichtung 


Die Mikroeinrichtung besteht aus einer auf einem Objek- 
tivbrett montierten lichtabdichtenden Balgenverbindung. 
Sie wird an Stelle der Optik eingesetzt. Die Aufnahme er- 
folgt in der tiblichen Weise mit der Mikroskopoptik unter 
gleichzeitiger Verwendung der vorbeschriebenen Repro- 
einrichtung. 

* * 
ed 

Zusammenfassend kann gesagt werden, da® der »AUTO- 
MEGA E-3« ein Vergri®Rerungsgeriit ist, welches aller- 
hiéchste Anspriiche befriedigt. Vor allem an Stabilitat und 
Prizision wird es von keinem anderen Fabrikat iiber- 
troffen. Die Neuerungen sind keine Neuerungen um jeden 
Preis. Sie sind vielmehr gruindlich durchdacht und basieren 
auf praktischen Erfahrungen (letzteres sollte. eigentlich 
selbstverstandlich sein, es ist aber durchaus nicht immer 
der Fall). Unsere deutschen VorkriegsvergréBerungsgerate 
waren nicht die schlechtesten, Abgesehen von einigen An- 
sitzen kamen sie jedoch tiber die konventionelle Bauweise 
nicht -fhinaus, obwohl gerade auf diesem Gebiet —— wie 
das Beispiel des »AUTOMEGA E-3« beweist — die Ent- 
wicklung noch lange nicht abgeschlossen war und auch 
noch nicht abgeschlossen sein diirfte. Stabilitat und Pra- 
zision eines BerufsvergriéRerungsgerites kénnen gar nicht 
weit genug getrieben werden, Eg wire sehr zu wiinschen, 
da®& auch unsere Apparateindustrie hochwertige Konstruk- 
tionen entwickelt, damit auch dem deutschen Fachmann in 
absehbarer Zeit die Gerdite zur Verfiigung stehen, die er 
fiir seine Arbeit bendtigt. — Egon Fischer — 
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Quadrat oder Rechteck? 


Ein ernsthafter Amateur, der aus seinen Aufnahmen 
wirkliche »Bilder<« machen will, wird sich fast nic mit 
den gerade vorliegenden Bildausschnitten zufrieden 
geben, sondern er wird sich genau tiberlegen, mit wel- 
chem Ausschnitt das gewihlte Motiv als Bild am besten 
zur Geltung kommt. Bei einem rechteckigen Format 
wird meist schon bei der Aufnahme zu entscheiden sein, 
ob ein Quer- oder Hcchformat das giinstigere fir das 
gerade vorliegende Motiv ist. Nur selten wird sich der 
Amateur. dazu-entschlieBen, bei der VergréBerung aus 
einem Hoch- ein Querformat zu schaffen oder um- 
gekehrt. 


-Wesentlich anders aber liegt die Sache bei einem qua- 
dratischen Aufnahmeformat wie 6.x 6cm oder 24 x 24 
mm (Robot). Die Formatfrage spielt hier bei der Auf- 
nahme' gar keine Rolle, da der endgtiltige Bildausschnitt 
erst beim spiteren Kopieren oder VergréBern festgelegt 
wird. Das quadratische Negativ gestattet mit Leichtig- 
keit, in sehr vielen Fallen im VergroBerungswege zwei 
verschiedene- Bilder herzustellen, wie aus den beigegebe- 
nen Bildbeispielen deutlich ersichtlich ist. Da beim Foto- 
grafieren mit génau quadratischen Negativen fast immer 
etwas. mehr. vom Motiv aufgenommen wird, als eigent- 
lich ‘beabsichtigt ist, und die. meisten Bilder spater zu 
den. gébrauchlichsten Rechtecken fertiggestellt werden, 
liegt es klar auf der Hand, daB.ein quadratisches Nega- 
tiv dem denkenden Fotografen in vielen Fallen ein billi- 
geres Arbeiten ermdglicht als das rechteckige Auf- 
nahmeformat. Hinige Motive gestatten auch, sie ohne 
weiteres quadratisch im Endergebnis zu belassen, so 
daB in manchen Fallen dem Fotomann sogar drei For- 
mate zur: Auswahl stehen. Bei einiger Erfahrung und 
etwas Verstindnis wird man bald das jeweils giinstigste 
Format herausfinden. 


Abb. 1. Fischerboote. Rolleiflex 6 X 6 cm 


Hinzu kommt, daB besonders die GréRe 6 x 6 cm oft 
als Spiegelreflexkamera mit einem zweiten Sucherobjek- 
tiv geliefert wird, was ein unauffalliges Beobachten des 
gewahlten Objektes auch noch wihrend der Aufnahme 
zulaBt, so da& diese Konstruktion uniibertrefflich bei 
Genre-, Kinder-, Tier- und Landschafisbildern ist. Hier 
seien. besonders die Apparate vom Rolleiflextyp er- 
wihnt, die auch zur Aufnahme der Bildbeispiele benutzt 
wurden. Die Kleinheit dieses Formates ergibt wegen der 
kurzen Brennwéite noch bei vélliger Gffnung des Objek- 
tives eine groRe Tiefenschirfe, die sehr starke Vergri- 
Berungen bis 40x 50cm ohne weiteres zula@t. Wird 
beim VergroBern nur mit halber Kondensorlinse oder 
ohne eine solche gearbeitet, so ergeben sich namentlich 
bei Verwendung cines Zwischenrasters zarte, malerisch 
weiche Bilder, die vom Beschauer oft als Kunstdrucke 
angesprochen werden und grofen Beifall finden. Selbst- 
verstindlich kénnen solche Bilder auch von rechteckigen 
Kleinnegativen hergestellt werden, aber die quadrati- 
schen-GréBen bergen viele bisher viel zuwenig beachtete 
Vorteile, auf die kurz hinzuweisen der Zweck dieser Zei- 
len ist. 


Wer quadratische ‘Anmhahinieappanats benutzt, priife 
cinmal seine bisherigen Aufnahmen, ob er alle hier an- 
gedeuteten Bildausschnittméglichkeiten ausgenutzt hat. 
Die Bildproben in Abb. 1 und-2 mégen besser als viele 
Worte zeigen, was gemeint ist. In die VergréRerungen 
der quadratischen Aufnahmen. sind jeweils Bildaus- 
schnitte in rechteckigem Hoch- und Querformat einge- 
zeichnet, die zeigen. solien, welche Méglichkeiten zur 
Schaffung Asthetisch befriedigender Bilder gegeben sind. 
Bei der kritischen Betrachtung empfiehlt es sich, den 
jeweilligen Bildausschnitt ‘durch - -weiBes* Papier einzu- 
rahmen. — W. John — 


Abb. 2, Leuchtturm im Hafen, Robot 24 X 24 mm 
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Hilfsgerdte fiir die Kleinbildkamera mit gekuppeltem 


Entfernungsmesser fiir die wissenschaftliche Arbeitspraxis 


Uber den Wert des Kleinbildes inner- 
halb der wissenschaftlichen Fotografie 
braucht nicht viel gesprochen zu 
werden. Wie die Situation heute liegt, 
hat sich das Format 24 : 36 mm, das 
von Leitz mit der »LEICA« zum 
Standardformat des Kleinbildes er- 
hoben wurde, einen festen Platz 


Abb. 1. Einstellrevolver 


innerhalb der wissenschaftlichen Ar-_ 


beitspraxis erobert. 


Wissenschaftliche Arbeiten erfor- 
dern aber andere Methoden und stel- 


Abb. 2. Wechselschlitten zur Leica 


len besonders dann, wenn es sich um 
Farbfilmaufnahmen handelt, an die 
Bildqualitéat andersartige Anforderun- 
gen, als man sie vom Amateurbild 
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und Reportagefoto gewohnt ist. Dies 
macht sich allein schon im Hinblick 
auf die Wahl des Bildausschnittes 
bemerkbar. Hier verlangt der Wissen- 
schaftler eine volle Festlegung des 
Bildinhaltes und damit des Bildaus- 
schnittes. Dies ist tberall dort von 
besonderem Wert, wo es darum geht, 
das Farbumkehrbild direkt fiir die 
Projektion zu verwenden. 


Ahnlich 
auch, wenn man Lupenaufnahmen 
herstellen will, bei denen die mit dem 
Entfernungsmesser gekuppelten Op- 
tiken nicht ausreichend sind, sondern 
nur mit Zwischenrohren gebraucht 
werden kénnen; denn hier soll das 
Objekt méglichst gro fotografiert 
werden, um spidter entsprechend gute 
VergréBerungen zu _ erzielen. Das 
Kleinbild ist aber besonders gut ge- 
eignet, auch mit langer brennweitigen 
Optiken Lupenaufnahmen und Auf- 
nhahmen im Verhdltnis 1:1 herzu- 
stellen. Dies kann man bei wissen- 
schaftlichen Aufnahmen um so mehr 
verantworten, als ja die scharf ab- 
gebildete Zone bei einem gewtinsch- 
ten Mafstab nicht von der Brenn- 
weite, sondern allein von dem Ab- 
bildungsmaBstab und von der be- 
nutzten Apertur abhingig ist. Dies 
alles sind mit die Ursachen gewesen, 
daB sich diese Form der Makroauf- 
nahme eingebtirgert hat. 


Die von den fithrenden Firmen des 
Kleinkamerabaues herausgebrachten 
Hilfsmittel fiir ihre mit Entfernungs- 
messer arbeitenden Kameras haben 
auf diesen Umstand auch die ent- 
sprechende Riicksicht genommen. So 
hat man in den Naheinstellgeriiten, 
die fir CONTAX, LEICA. und RE- 
TINA II herausgebracht wurden, sehr 
brauchbare Sucher-Entfernungsmes- 
serkombinationen geschaffen, die mit 
der Normaloptik zu benutzen sind 
und meistens ftir Hinstellbereiche von 
20 bis 50 cm gute Dienste leisten. Sie 
sind besonders fiir Freilandaufnah- 
men geeignet, haben aber noch alle 
den Nachteil, daB sie, ebenso wie die 
meisten Entfernungsmesser, einen 
gewissen Bildfeldschwund nicht be- 
riicksichtigen kénnen. Die Forderung 
auf absolute Festlegung des Bild- 
inhaltes ist bei diesen mehr fiir dic 
Schnellschu&technik berechneten Ge- 
raten nicht méglich. Sie werden trotz- 
dem fiir diese Kameratypen tiberaus 
wertvolle Hilfsmittel bleiben und 
werden zu einem unentbehrlichen 
Hilfsmittel, wenn es gilt, nahe ge- 
legene Objekte ohne groBe Vorberei- 
tungen aufzunehmen. 


Aber schon bei einer Aufnahme- 
serie, wie sie im wissenschaftlichen 
Protokoll sehr hiufig vorkommt, und 
auch in der Operationsfotografie ist 
diese Methode nicht sehr zu empfeh- 


liegen die Verhdltnisse © 


len. Man muB hier méglichst fiir alle 
Bilder denselben Bildaussehnitt wih- 
len, und bei der Operationsfotogratfie 
soll man es vermeiden, sich unniitz 
im Raum zu bewegen und iiber das 
Operationsfeld zu beugen. 


Hier kommen also nur Einstell- 
methoden in Frage, die andere Wege 
beschreiten. Diese Erkenntnis hat die 
Konstrukteure sehr frtihzeitig ver- 
anlaBt, entsprechende Sondergerite 
zu schaffen. Leitz hat mit sehr viel 
Erfolg seine Hinstellrevolver und 
Hinstelischlitten auf den Markt ge- 
bracht. Hier wird das Objektiv auf 
einer Platine befestigt, hinter der ein 
Revolver oder ein Wechselschlitten 
angebracht ist. Dem Fotografen ist 
es so leicht méglich, die Kamera zur 
Seite zu bewegen und an die Stelle 
des Films eine Mattscheibe zu brin- 
gen, auf der mit einer angelenkten 
Lupe die Schirfe genauestens einge- 
stellt werden kann. Gleichzeitig hat 
man die Méglichkeit, den Bildaus- 
schnitt ebenso wie auch Schirfen- 
verhdltnisse im Bildraum festzulegen. 
Es leuchtet ein, da& diese Methode 
sich auch besonders fiir Reproduktio- 
nen bestens bew&hrt. Es kommt hier 
ebenso wie bei den erwd&hnten Auf- 
nahmegebieten darauf an, Bildaus- 
schnitt und Schirfe genauestens fest- 
zulegen. Man ‘kann auch — und das 


ist beim neuesten, ausgezeichneten 


Gerdt von Leitz geschehen — eine 
Projektionseinrichtung mit dem 
Schlitten koppeln, so daS man den 
Bildausschnitt gewissermaBen auf 
die Vorlage projizieren kann; ein 
nicht zu tibersehender Vorteil fiir 


t 


d 


© 


den, der sehr viele Reproduktionen* 


herzustellen hat. : 

Fiir unbelebte Objekte hat sich das 
eben genannte Verfahren mit’ dem 
Wechselschlitten sehr gut hewidhrt. 
Man muB8 aber in Kauf nehmmen, da 
das Objekt keine Ortsverinderungen 
vornehmen darf, denn dahn wiirde 
sich die Zeit, die die Betatigung der 
Wechselvorrichtung in ~ Anspruch 
nimmt, nicht verantworten lassen. 
Deshalb ist man zu Spiegelrefiex- 
einrichtungen tibergegangen und hat 
dabei einen allerdings nur wenig ins 
Gewicht fallenden Nachteil zu be- 
rlicksichtigen. 


Da die Reflexeinrichtung vor die 
Kamera gesetzt wird, kénnen infolge 
der sich ergebenden Baulinge nur 
lange Brennweiten verwendet werden. 
Fir die Normaloptiken sind diese 
4usatzgerite nur verwendbar, wenn 
man Lupenaufnahmen machen will, 
bei denen ja bekanntlich ein Viel- 
faches der Brennweite als Auszug 
verwendet werden mu8. Die Verwen- 
dung der Spiegelansitze mit opti- 
schem System langer Brennweite 
und hoher Lichtstaérke war aus einem 
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Abb. 3. Flektoskop 


anderen Grunde noch dringlich, und 
zwar auBer auf dem Gebiet der wis- 
senschaftlichen Fotografie auch ftir 
den Sportfotografen.. Hier wie auch 
auf dem uns nahestehenden Gebiet 
werden die langen Brennweiten be- 
sonders gern benutzt, ebenso wie in 
der Fotografie des Kunsthistorikers 
und des Landschaftsfotografen. 


Abb, 4, Spiegelreflexeinrichtung 


Abb. 5, -Identoskop 


Das Prinzip des optischen Mnt- 
fernungsmessers beruht auf der 
Winkelmessung und ist deshalb in 
seiner MefSgenauigkeit weitgehend 
von der Basis abhéngig. Man kann 
nun bei den iiblichen Systemen fest- 
stellen, daB sie fiir die normale 
Brennweite der Mattscheibencinstel- 
lung ohne Lupe iiberlegen sind, Auch 
bei extrem lichtstarken Objektiven 
normaler Brennweite wird die Matt- 
scheibe erst dem Hntfernungsmesser 
gleichwertig, wenn sie mit einem ent- 
sprechenden Lupensystem vereinigt 
wird, wie es in der Praxis auch all- 
gemein geschicht. tr lange Brenn- 
weiten oder fiir geringe Entfernungen 
ndert sich dies Verhadltnis aber 
grundlegend. Wie Sauer feststellt, 
mu&Z man flir den bekannten OLYM- 
PIASONNAR 1:2,8f = 18 em eine 
Basis von 27 cm verwenden, wenn 
die Hinstellgenauigkeit der einer Matt- 
scheibeneinstellung im Spiegelreflex- 
ansatz entsprechen soll, wie sie durch 
das JZeiss-Flektoskop gegeben ist. 
Dem Zeiss-FLEKTOSKOP entspre- 
chend ist auch von Kilfitt der Spiegel- 
ansatz fiir seine Objektive gebaut 
worden, die sich alle durch Zwischen- 
rohre. auch fiir Lupenaufnahme ein- 
richten lassen. 

Astro hat ein entsprechendes Sy- 

stem —- besonders fiir 


seine extrem lang- 
brennweitigen Fern- 
bildlinsen -— durch 


sein in der prakti- 
schen Arbeit sehr gut 
eingeftihrtes IDEN- 
TOSKOP geschaffen. 
Dieses Hinstellsystem 
ist auBer mit den 
Fernbildlinsen, die bis 
zu Brennweiten von 
1000 mm gebaut wur- 
den, auch mit den 
Pantacharen der 
Lichtstirke 2,3 und 1,8 
verwendet worden. 


Alle bisher genann- 
ten Systeme arbeiten 
mit einer reinen Matt- 

scheibeneinstellung 
und einem Spiegel, 
der einfach hochge- 
klappt wird, wobei 
dann der Schlitzver- 
schlug ausgelést wird. 
Sie sind in der Mehr- 
zahl in Verbindung 
mit der LEICA in Ge- 
brauch. Diese kénnte 
nattirlich fiir die ge- 
nannten Zwecke der 

Hinstellvorrichtung 
entraten, wlirde aber 
ihre Universalitét ein- 
bitiRen. TEWE hat nun 
einen neuen Typ her- 
ausgebracht, bei dem 
man den Spiegel durch 
einen Fahrstuhl zur 
Scite fahrt. Hierdurch. 
kénnen auch Objek- 

tive geringerer 
Schnittweite benutzt 
werden. Leitz selber 
hat fiir seine Kamera 


einen sehr brauchbaren Spiegelkasten 
gebracht. Dieser gestattet, die Hin- 
stellgenauigkeit noch weiter zu trei- 
ben, weil in der Mitte des Bildfeldes 
eine kleine Fliche unmattiert ge- 


Abb. 6. TEWE Spiegelansatz 


blieben ist. Das hier vom Aufnahme- 
objektiv. entworfene Bild wird mit 
einer 30facHen Lupe betrachtet und 
kann nun auf héchste Scharfe einge- 
stellt werden, Dieser Spiegelkasten 
ist nicht, wie die meisten anderen 
Spiegelansdtze, in seiner gebrauch- 


Abb. 7. Panflex fiir, Mikroaufnahmen 


lichsten Form abgeknickt, sondern 
ist mit einem senkréchten Schacht 
versehen, Er wird von Léitz auch als 
Scharfeinstellgerat fiir Mikroaufnah- 
men empfohlen. Hier tritt er in Kon- 
kurrenz mit den tiblichen Mikroein- 
blickrohren, die meistens eine Strah- 
lenteilung an der Austrittspupille des 
Mikroskops vornehmen, wie wir es 
von dem Leitz-Mikroansatz und von 
der bewdhrten Mikflex von Zeiss seit 
langem kennen. Die CONTAX wird 
tibrigens ebenfalls entweder mit dem 
Panflex, eitem »Bruder< des Fiekto- 
skopes, oder dem Mikflex ‘fiir: Mikro- 
aufnahmen verwendet. 


Wie wertvoll diese Hinstellvorrich- 
tungen im allgemeinen sind, beweist 
die gro®e Zahl der in letzter Zeit im 
In--und Ausland in den Handel ge- 
kommenen Gerdte dieser Art, die fast 
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alle so eingerichtet sind, daB sie 
leicht an die entsprechenden Modelle 
der Kleinbildkameras angepaRt wer- 
den kénnen und die in all diesen 


fiir die Objektivstutzen versehen sind. 

Fiir denjenigen, der ernsthafte 
wissenschaftliche Arbeiten mit seiner 
Kleinbildkamera durchzufiihren hat 


scher Hinrichtungeri’ bedienen mu&, 
diirfte es heute unerl&Blich sein, ein 
Gerat zu besitzen, das exakte Scharf- 
einstellung und exakte Bildbegren- 


Fallen mit entsprechenden Fassungen 


und sich dabei auch spezieller opti- 


zung gestattet. — A. Basser -— 


Die Riickgewinnung des Silbers aus Fixierbddern 


Mit jedem Negativ, das fixiert wird, geht Silber in 
das Fixierbad, und mit jedem Fixierbad, das achtlos 
fortgegossen wird, geht Silber fiir die Wirtschaft ver- 
loren. Wihrend die GroBindustrie des Films seit lan- 
gem dieser Verschwendung Einhalt geboten hat und 
den gebrauchten Fixierbidern die Silberriickstinde 
wieder entzieht, wird die Methode in kleineren Fotolabo- 
ratorien und bei Amateuren kaum angewandt. Man 
kann wohl verstehen, da®B ein Amateur, der gelegent- 
lich einen Abzug macht, sich mit diesem Problem. nicht 
befassen will Fiir ihn ist die Ausbeute auch nicht lohnend. 
Anders aber ist es dort, wo in gréBerem Mafstab foto- 
grafisch gearbeitet wird. Werden etwa 8 Rollfilme6 x 9 
fixiert, dann werden sich im Fixierbad etwa 2 g Silber 
befinden. Man kann damit rechnen, daB ein Liter ver- 
brauchten Fixierbades mindestens 5 bis 714 g Silber 
enthalt. Bei Verarbeitung stark silberhaltiger Emul- 
sionen oder bei starker Ausnutzung der Bader steigt 
dieser Wert bis zu 15 g¢ an. Wie aber macht man dieses 


Material verwertbar bzw. bringt es in eine Form, die’ 


eine Weiterverarbeitung erméglicht? Die theoretisch 
einfachere Form wire es, das Silber durch Elektrolyse 
dem Bad zu entziehen. Man wiirde so direkt zu metalli- 
schem Silber kommen. Mit einer entsprechenden. Appa- 
ratur ist dies jedenfalis méglich. Der apparative Auf- 
wand ist jedoch relativ gro®. Auch hinterher hat man 
gewisse Schwierigkeiten, das Metall von den Elektro- 
den zu entfernen, kurz, fiir den Klein- oder Mittel- 
betrieb ist diese Art nicht geeignet. Ginstiger sind 
jedenfalls die Fallungsmittel. Man hat versucht, mit 
Zinkstaub das Silber auszufadllen ; der erhaltene Schlamm 
besteht jedoch nur zu 507 aus Silber. AuBerdem ist 
das Verfahren relativ teuer. In groBen Betrieben wird 
das alkalisch gemachte Fixierbad mit Schwefelleber be- 
handelt. Das dann ausfallende Schwefelsilber macht 


85 %o des Niederschlages aus. Der bei diesem Verfahren 
frei werdende Schwefelwasserstoff riecht nicht nur un- 
angenehm, sondern ist auch schidlich. Er wiirde, auch 
in geringen Spuren, jedes Fotomaterial verderben. Die 
Aufbereitungsréume mitissen also weit entfernt von 
fotografischen Labors eingerichtet werden. Es emp- 
fiehlt sich also. auch nicht, dieses Verfahren zu be- 
nutzen. Fiir die Laborpraxis hat sich nach unseren Er- 
fahrungen am besten die von der Agfa angegebene Me- 
thode mit ihrem Fallungsmittel »Agfagarn« bewdhrt. 
Dieses Mittel wird dem Fixierbad zugesetzt, und zwar 
auf 5 Liter Fixierbad 60 g. Das Siibermaterial sinkt 
dann als Bodensatz nieder. Hierbei treten weder Gas- 
noch Geruchsentwicklungen auf. 'Trotzdem sollte man 
das Gefa8, in dem man das Fixierbad verarbeiten will, 
nicht im Laborraum stehen lassen, sondern in einem 
anderen Raum unterbringen. Dem Gefaé& gibt man kurz 
uber dem Boden einen Abflu8 und etwas hdher einen 


_2weiten. Man ist dadurch in der Lage, das bearbeitete 


Fixierbad abzulassen, ohne den Schlamm selbst zu be- 
riihren. Man kann dann also -iiber lingere Zeit die 
Fixierbider in einem Bottich verarbeiten, um erst dann 
wenn sich geniigend Silberschlamm, der zu 95% aus 
Silber besteht, angesammelt -hat, das Material durch 
den zweiten Abflu& zu entnehmen. Dieses wird getrock- 
net und in dieser Form einer Silberscheideanstalt tiber- 
geben. Die Kosten fiir eine derartige Aufbereitung sind 
so gering, dafi man aus dem Silbererlés etwa das Sechs- 
fache desBetrages erhalt, den man fiir Chemikalien auf- 
gewendet hat. Aber auch dann, wenn man es nicht dieser 
wirtschaftlichen Momente wegen tun wollte, ware es 
Pflicht, den wertvollen Rohstoff vor der Vernichtung zu 
bewahren und so damit beizutragen, der Industrie wie- 
der Rohstoffe zuzufiihren, die ja letzten Endes dem 
Fotografen wieder zugute kommen. — A. B. — 


Eine hart arbeitende Schnellentwicklungsmethode 


Es mehren ‘sich in letzter Zeit die Anfragen nach 
einer Entwicklungsmethode, die in ktirzester Frist ZU 
einem kopierbaren Negativ fiihrt. In vielen Fallen ge- 
nigt auBerdem fiir eirie Bearbeitung allein schon das 
Negativ, an Hand dessen man, besonders wenn es sich 
um reine Schwérzungen handelt, bereits seine Schliisse 
ziehen kann. Fiir derartige Schnellentwicklungen kom- 


men Entwickler in Frage, die praktisch sofort nach dem: 


Hintauchen zu einer Schwarzung fithren. Derartige Ver- 
fahren sind iiberall dort am Platze, wo man etwa in 
einem laufenden Fertigungsproze8 sofort das Ergebnis 
der fotografischen Aufnahme auswerten mu. Dies 
kann, um nur ein Beispiel zu nennen, eintreten, wenn 
man Spektraluntersuchungen wihrend des Verhiit- 
tungsprozesses machen mu und die Eigenschaften des 
Endproduktes sicher vorher bestimmen will. 


In der Literatur findet sich fiir diese Zwecke folgen- 
der Ansatz: 


50 g Hydrochinon, 230 ¢ 5- bis 10prozentige schwef- 
lige Sdure in wissriger Lésung, 20 ccm Phenosafranin 
1:1000 auf 1000 cem Wasser. 


Die Entwicklungszeit betragt in dieser Zusammen- 
setzung etwa 6 Sekunden. AnschlieBend wird das Nega- 
tiv zur Herbeifiihrung der Endschwirzung in eine 30- 
prozentige Atzkalilésung getaucht. 


Man kann iibrigens das Hydrochinon durch Brenz- 
katechin ersetzen. Es entstehen dann zwar starkere 
Schwirzungen, jedoch mit unverhdéltnismaBig hohem 
Schleier mu& bei diesem modifizierten Ansatz gerechnet 
werden. — Ehlers — 


— SchluB8 der Beilage »Fototechnik« — 
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Bildtonmaschinen im GroBtheaterbetrieb | 


Die in allen St&dten immer mehr in FluB kommenden 
Wiederaufbauarbeiten haben auch in der Reihe der 
Filmtheater in letzter Zeit wieder eine groBe Anzahl 
beachtenswerter Neubauten der Fertigstellung und Er- 


Abb; 1. Blick auf die Biihne des Theaters . 


éffnung entgegengeftihrt. Darunter befinden sich Theater 
der verschiedensten Gréfen und.Ortslagen. Neben der 
Beschaffung der notwendigen und zweckmaBigen Aus- 
stattung, Beleuchtungs-, Heizungs- und Liiftungsein- 
richtungen ist die Frage immer wieder aktuell, mit 
welcher Vorfithrungsmaschine die Filmvorftihrungen 
durchgefitihrt werden miissen, um eine ausreichende 
Qualitat in der Bildausleuchtung, in der Tonwiedergabe 
und auch in bezug auf die Méglichkeit weitgehender 
Schonung der vorzufithrenden Filmkopien zu erreichen. 


Selbstverstindlich kénnen diese Voraussetzungen 
miihelos mit Spitzenfabrikationen unserer Projektoren- 
technik erreicht werden, die sich ja seit langeren Jah- 
ren bereits in dieser Beziehung bestens bewahrt haben. 
Andererseits ist es aber nicht unbedingt notwendig, in 
allen Fallen derartige, im Anschaffungspreis und auch 
in den Betriebskosten recht hoch liegende Hinrichtun- 
gen generell fiir jedes Theater zu benutzen. Hier ent- 
scheidet vor allem die GréBe des Zuschauerraumes, die 


GréBe der auszuleuchtenden Bildflache, die Wahl des‘ : 


Projektionslichtes und auch die wirtschaftliche Situation 
des Theaters in erster Linie, ob man sich hier einer 
Maschine einfacherer Konstruktion und Bauart oder 
einer hochwertigen Bildtonmaschine bedient. 


Fiir alle Theater aber, die in Abhangigkeit von der 
GréBe und Lange des Zuschauerraumes mit Bildflachen 


arbeiten, zu deren befriedigender Ausleuchtung Hoch- 
leistungsbogenlampen im Becklichtbetrieb mit gréReren 
Bogenlampenstrémen eingesetzt werden miissen, wird 
sich die Notwendigkeit der Beschaffung wirklich hoch- 

: wertiger Maschinenkombinationen 
nicht umgehen lassen. Die einwand- 
freie Vorfitihrung der Tonfilmkopien 
bedingt hier das Vorhandensein einer 
in allen Filmfiihrungsteilen aufer- 
ordentlich prizise ausgefiihrten Pro- 
jektoranordnung, und die hohe Licht- 
leistung der Lampen fordert Sicher- 
heit und Kiihleinrichtungen, die den 
dabei entstehenden Betriebsverhalt- 
nissen in jeder Weise gerecht werden 
miissen. 


Da sich infolge der Notwendigkeit 
dieser Einrichtungen naturgem4B 
hdhere konstruktive und fertigungs- 
technische Kosten bei der Herstel- 
lung derartiger Maschinen nicht um- 
gehen lassen, so diirfte die Frage 
. der erhéhten Aufwendungen fiir den 
Zusammenbau der Toneinheit mit 
dem Bildprojektor innerhalb eines 
gemeinsamen Gehiuses ebenfalls 
nicht mehr allzusehr die Endkalku- 
lation fiir eine solche Kinomaschine 
beeinflussen, zumal hier der Gesamt- 
weg der Filmfihrung, zwischen ab- 
laufender oberer Filmrolle und Auf- 
wicklung auf der unteren Filmspule 
inexaktester Weise schon fabrikatorisch vorausbestimmt, 
festgelegt und ausgerichtet werden kann. Wiahrend 
bei-einfacheren Theatermaschinen durchaus die ge- 
trennte Anordnung des Tongerates hinter dem Bild- 
projektor aus wirtschaftlichen Griinden berechtigt ist, 
wird bei einem Groftheaterbetrieb also diese Wirt- 
schaftlichkeitsfrage nicht mehr so sehr entscheidend 
sein. Aus dem gleichen Grunde kann man hier auch die 


Abb. 2, Zuschauerraum mit dem in Bogenform und auf Lticke angeordneten 
Theatergestihl 
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Abb. 3. Der Vorfiihrungsraum mit Bildtonmaschinen und Verstarker- 
einrichtung; gut sichtbar die Anschllisse fiir Kihlluft und Wasserkiihlung 


Anwendung einer zusitzlichen Wasserkiihlung mit den 
durch Herstellung des fiir ihren Betrieb erforderlichen 
Rohrleitungsnetzes erhdéhten Montagekosten und den 
im laufenden Betrieb entstehenden Betriebskosten als 
weniger wesehtlich betrachten. 


In unseren neu errichteten GroStheatern fallt die Wahl 
daher jetzt sehr oft auf die von den Zeiss-Ikon-Wer- 
ken wieder lieferbare Groftheater - Bildtonmaschine 
EVIIB mit Hochleistungs-Spiegelbogenlampe und Luft- 
und Wasserktihlungsanschlu&. Erst neuerdings haben 
sich einige namhafte und neu erdffnete Filmtheater, die 
»Blumen-Lichtspiele« in Frankfurt 
am Main, das »Neuberin-Haus« in 
Reichenbach i.Vogti. und das »Delphi- 
Theater« in Berlin-Charlottenburg 
zur Aufstellung dieser Bildtoneinhei- 
ten entschlossen. Es wird fiir unsere 
Leser sicher interessant sein, einmal 
einen Blick in die Raumlichkeiten der 
»>Blumen-Lichtspiele«, Frankfurt am 
Main, zu tun, von denen uns gerade 
eine Anzahl guter Fotos vorliegt.. 


Der geriumige Zuschauerraum 
verfiigt iiber eine gut ausgestattete 
Biihne mit einer Bildwand von 
7,6 X 5,5 Meter, die der Linge des 
Theaters (40 Meter) in ihren Dimen- 
sionen angepaBt ist (Abb.1), und ist 
mit einer hervorragenden und wie- 
der friedensm4Rigen Bestuhlung aus- 
geriistet. Abbildung 2 vermittelt 
einen Blick von der Bithne in das 
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Abb. 4. Stromversorgungsschalttafel fiir die 
Bildprojektoren mit UWberwachungseinridh- 
tungen und Umschalter fiir die Bogenlampen 


Theater mit den an der Riickwand sichtbaren Projek: 
tionséffnungen des Vorfiihrungsraumes und den tiber 
dem Vorfiihrungsraum an der Decke liegenden Entliif- 
tungskandlen. Abbildung 3 zeigt einen seitlichen Blick 
auf die beiden mit Maguzsol-II-Lampen ausgeriisteten 
Bildtonmaschinen mit Luft- und KihlwasseranschluB 
sowie die Verstaérkereinrichtung des Theaters, die in 
Gesteliform mit Scharnieren abklappbar an der Wand 
montiert ist. 


Besondere Sauberkeit wird durch die vorgesehene 
Wandkachelung und den staubfreien FuBboden gewihr- 
leistet. Abbildung 4 zeigt eine Ansicht der fiir die beiden 
Frojektionsmaschinen in iibersichtlicher Weise errichte- 
ten Schaltanlage, die eine Uberwachung der an den 
Bogenlampen liegenden Spannungen, der aufgenomme- 
nen Bogenlampenstréme und eine wahlweise Umschal- 
tung der. einzelnen Lampen auf die: in Abbildung 5 
sichtbaren Metallgleichrichter zulaBt. Das in Abbildung 4 
sichtbare, an der Wand montierte kleinere Gleichrichter- 
gerat dient zur Feldstromversorgung der Biithnenlaut- 
sprecher, wahrend die iiber den Bogenlampen-Gleich- 
richtern in Abbildung 5 sichtbaren Gerite zur Fern- 
steuerung der Gleichrichteranordnungen vorgesehen 
sind. 


Die hier yezeigten Bilder aus den »Blumen-Lichtspie- 
len«, deren technische Einrichtung von der Ufa-Handels- 
geselischaft mbH., Frankfurt am Main, geliefert und 
von dem fiir die Einrichtung und Installation solcher An- 
lagen bestens geschulten Personal der Firma vorbildlich 
durchgefiihrt wurde, wie auch die Vorfiihrungsriume 
und technischen Hinrichtungen der anderen genannten 
Theater, von denen wir gelegentlich ebenfalls ecinmal 
Bildberichte bringen werden, geben uns jedenfalls be- 
achtenswerte Beispiele dafiir, wie die Erzeugnisse eines 
neuzeitlichen elektrotechnischen und mechanischen Ge- 
ratebaues in ein die Betriebssicherheit und qualitative 
Leistungsfahigkeit eines Filmtheaters gewahrleistendes 
Zusammenspiel gebracht werden kénnen, 

— Ing. W. Waegelein — 
Abb. 5. Gleichrichter zur Speisung der Beck- 


Licht-Projektionslampen mit den dariiber an- 
geordneten Fernsteuerungseinrichtungen 
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‘Noch einmal »Rechts- und Linksprojektor« 


Wenn man von der Richtigkeit einer Ansicht tiber- 
zeugt ist, wird und mu man sie verteidigen. Die- Aus- 
fiihrungen der Herren Schulze und Fafhauer in Nr. 7 
von »Bild und Ton« zu dem Thema »Rechts- und Links- 
projektor« kénnen mich keinesfalls tiberzeugen. 


Die Frage, warum man Linksprojektoren gebaut 
hat, interessiert heute iiberhaupt nicht mehr, nachdem 
sich die Kombination »Rechts- und Linksmaschine< in 
unzaéhligen Theatern bewahrt hat. Da& man sich pl6tz- 
lich gegen diese Kombination ausspricht, ist mir nicht 
recht erklarlich, zumal einige der angeftihrten Begriin- 
dungen ohne weiteres zu widerlegen sind, andere fir 
den Theaterbetrieb nicht als stichhaltig anerkannt wer- 
den kénnen. Es ist vom Standpunkt der Apparate- 
industrie schon verstindlich, daB& sie versucht, ihren 
Betrieb méglichst zu vereinfachen und rationell zu ar- 
beiten. Hier taucht aber sofort die Frage auf, sind die 
Apparatefirmen dazu da, sich den Anforderungen der 
Theater anzupassen oder miissen sich umgekehrt die 
Theater den Apparatefirmen anpassen? Woher kamen 
denn die Anregungen fiir die technischen Verbesserun- 
gen der Projektoren? Sie kamen vom Theaterbetrieb 
her, und zwar von den Vorfiihrern. Als es unter den 
Apparatefirmen noch den gesunden Konkurrenzkampf 
gab, hatte jede das Bestreben, die von den Vorfiihrern 
ausprobierten Verbesserungen in den Fabrikationsgang 
aufzunehmen. Auch die Anregung zur Linksmaschine 
basiert auf Erfahrungen aus dem Theaterbetrieb, was 
ja auch nicht bestritten wird. 


Weil der Umsatz in diesen Maschinen nun nicht so 
war, wie man sich das gedacht hatte, sann man dariiber 
nach, wie man wohl. am. besten davon wieder loskom- 
men kénnte.. Man einigte sich offenbar dahin, den Bau 
der Linksmaschinen. -wieder einzustellen. Nicht etwa, 
weil. sie sich im Theaterbetrieb nicht bew&hrten, gon- 
dern weil die Firmen keinen Nutzen darin sahen. Heute 
ist die Situation aber folgende: Wir haben einen Krieg 
verloren, ein groBer Teil der Filmtheater ist zerstort. 
Diese werdén aber in den kommenden Jahren nach und 
nach wiederaufgebaut werden. Jedes Theater braucht 
neue Maschinen. Warum sollte es nicht durchzufitihren 
sein, hier von berufener Seite regelnd einzugreifen und 
fiir alle Neuanlagen die Kombination Rechts- und 
Linksmaschine zu bevorzugen, eben gerade wegen ihrer 
vielen, nicht wegzuleugnenden Vorteile. 


Auch die noch bestehenden Theater kénnen bei Neu- 
anschaffungen durch geeignete Werbung dafiir inter- 
essiert werden. Man sage nicht, dal die Einsparung der 
Kosten eines Vorfiihrers von untergeordneter Bedeu- 
tung ist. Man fangt auch im Theaterbetrieb mit Spar- 
maRBnahmen an, besonders dort, wo es sich um volks- 
eigene bzw. KWU-Betriebe handelt. Wer zwei Vorfithrer 
beschadftigen will, kann es tun; dann wird eben der Um- 
roller eingespart. 


Ich meine, daB man die Verwendung von Links- 
maschinen.als téchnischen Fortschritt ansehen und 
demgem4f verfahren sollte. Wenn es sich erst herum- 
gesprochen hat, da& Linkstypen wieder gebaut und die 
Vorteile richtig propagiert werden, wird sich auch der 
Absatz dieser Maschinen heben. Und wenn die Links- 
ausfiihrung eben ein paar hundert Mark mehr kostet, 
was spielt das fiir eine Rolle! Das wird doch im 
Theaterbetrieb durch den verringerten Personaletat ein- 
gespart.. GroBbetriebe’ kénnen sich trotz allem zwei 
Vorfithrer und mehr halten, Diese kénnen im Vorfih- 


rungsraum vier Maschinen aufstellen, d. h. zwei Kom- 
binationen je einer Rechts- und Linksmaschine, und 
dartiber hinaus doppelte Verstirkeranlage usw. usw. 
Ich bin restlos tiberzeugt davon, daB mit dieser Kom- 
bination dem Vorfiihrer sozusagen der ganze Betrieb 
in die Hand konstruiert ist und kleinliche Argumente, 
die man vor 80 Jahren dagegen noch. hatte geltend 
machen kénnen, heute tiberholt sind. So zum Beispiel, 
dai der Vorfithrer waihrend des Filmeinlegens die lau- 
fende Maschine nicht*geniigend im Auge habe, Unsere 
modernen Bildwerfer haben doch alle erdenklichen 
Sicherheitsvorrichtungen sowie automatische Bogen- 
lampen. 


Hoffentlich tiberlegt man es sich noch einmal, bevor 
man die Linksmaschinen zum alten Hisen legt. Ich 
selbst wiirde es nicht nur sehr bedauern, sondern auch 
niemals begreifen, weil die gegen die Linksprojektoren 
angefiihrten Griinde einfach nicht stichhaltig sind. 

— R. Richter, Kirchméser — 


KAMMER DER TECHNIK 


Tagung des Arbeitsausschusses Kinotechnik 


’Am Donnerstag, dem 24. November, tagte im Groen 
Sitzungssaal der Kammer der Technik, Berlin NW 7, Unter 
den Linden 12, der Arbeitsausschu8 Kinotechnik..Nachdem 
in Einzelsitzungen der Unterausschtisse tiber die im ver- 
gangenen Halbjahr geleisteten Arbeiten auf den Gebieten 
der Bildwandherstellung, Fabrikation von Projektoren 
16 und 35 mm, Tonansdtzen 16 und 35 mm, Verstirker und 
Lautsprecher sowie Bogenlampenkohlen und Lampen fiir 
Projektoren und Atelierbedarf berichtet und die fiir die 
Folgezeit zu verwirklichenden Aufgaben abgegrenzt worden 
waren, fand sich in den Nachmittagsstunden der Gesamt- 
ausschuf der Kinotechnik mit tiber 60 Teilnehmern zu einer 
Hauptsitzung zusammen. Unter den TeilneA_mern befanden 
sich neben Vertretern der Wissenschaftlichén Institute, der 
Produktionsstitten und der Industrie auch die Dezernenten 
der Ministerien der Regierung der Deutschen Demokrati~. 
schen Republik sowie Abgeordnete der Vereinigung Volks- 
eigener Lichtspieltheater, der Kommunalen Wirtschafts- 
Unternehmungen und der Magistratsstellen, die den Ar- 
beiten des Ausschusses ein reges und befruchtendes Inter- 
esse entgegenbrachten. 


Es wurde tiber die von den einzelnen Unterausschtissen 
geleistete Arbeit, die inzwischen in der industriellen Ferti- 
gung erreichten Ergebnisse und die vorgeschlagenen Emp- 
fehlungen ftir die weitere Arbeit berichtet und Beschlu8& 
gefaRt. Wahrend einzelne Ergebnisse der Arbeiten den Zu- 
stindigen Ministerien zur weiteren Foérderung und Planung 


. tibergeben werden konnten, entschlo& man sich, fiir andere 


Arbeiten die. grundsatzlichen oder wissenschaftlichen Fest- 
legungen noch weiter zu klaren bzw. mit den Arbeitsaus- 
schiissen des Deutschen Normenausschusses abzustimmen, 
um eine einheitliche Entwicklung zu gew&hrleisten. Der 
Leiter des Arbeitsausschusses Kinotechnik, Herr Dr. A. Wil- 
kening, stellte dann den weiteren Ausbau und die Hinberu- 
fung zusdtzlicher Unterausschiisse ftir spezielle Gebiete zur 
Diskussion. Einstimmig wurde der Vorschlag angenommen, 
die Arbeitstagungen in ktirzeren Zeitabstinden durchzu- 
fiihren und in diesem Rahmen laufend Vortrige tiber die 
einzelnen Wissensgebiete der Kinotechnik, Elektrotechnik, 


~'Tonfilmtechnik und der Lichttechnik zu veranstalten: 


Am Freitag, dem 25. November, hatten die Teilnehmer in 
den Vormittagsstunden Gelegenheit, einer von der DEFA 
in den Prater-Lichtspiclen, Kastanienallee, veranstalteten 
Sondervorftihrung des neuen DEFA-Films »Figaros Hoch- 
zeit« belzuwohnen. Im ganzen gesehen darf die Tagung 
als ein voller Erfolg in der Zusammenarbeit aller an der 
Kinotechnik interessierten Kreise augercicn werden. ~ 

— Wae — 
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Kin neues Lesegerit »MICROVIST« 


Mit Hintreten normaler Fertigungs- 
verhaltnisse wird die Mikrofotografie 
mehr und mehr angewandt und be- 
sitzt jetzt viele begeisterte Anhdnger. 
Verschiedene Firmen haben inzwi- 
schen die Herstellung von Mikro- 
aufnahme- sowie Lesegeraten in An- 
griff genommen. Das Mitte dieses 
Jahres herausgekommene Gerat 
»MICROVIST«, das von der Firma 
Robert Kabitz, Werkstétten fiir Optik 
und. Mechanik, in Sprendlingen/Rhld., 
hergestelit wird, zeichnet sich infolge 
seiner gut durchdachten Konstruk- 
tion vor anderen Ger&ten durch seine 
Hinfachheit, seine hervorragende 
Leistung und seinen niedrigen Preis 
aus. Man kann den »MICROVIST« 
in einer Aktentasche mitnehmen, wo- 
bei noch gentigend Raum zur Unter- 
bringung von Mikrobiichern, sei es 
als Plan- oder Rollfilme, zur Ver- 


Abb. 1. Microvist fiir Bildbandbetrachtung 
auf Dreibeinstativ 


fiigung steht. Man ist also im wahr- 
sten Sinne des Wortes in der Lage, 
eine ganze Bibliothek in Mikrobuch- 
form mit sich zu fiihren, die samt 
dem Lesegerét nicht mehr wiegt als 
ein gréGerer Lexikonband. 


Mikrofotos von Biichern usw. wer- 
den auf Rollfilm oder Planfilm her- 
gestellt. Als Rollfilmm kommt der 35- 
mm-Kinofilm oder der normale Klein- 
bildfilm in Anwendung. Bei den Plan- 
filmen handelt es sich hauptsichlich 
um solehe der Formate 9 x12 cm 
baw. 7,5 «12,5 cm. Die Verkleine- 
rungsmastibe bewegen sich im all- 
gemeinen zwischen 1:10 bis 1: 20, 
d. h. also, daB z.B. ein Planfilm der 
Gré8Re 9 & 12 cm im Durchschnitt bis 
zu 96 Buchseiten enthalten kann. 

Diese Mikrobilder werden nun mit 
Hilfe des »MICROVIST<, der auf 
dem Prinzip der Projektionsgerate 
beruht, auf den Tisch, an die Wand 
oder an die Decke, ganz nach den 
jeweiligen Erfordernissen, projiziert, 
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so da die urspriingliche GréBe des 
Originals oder sogar noch eine dar- 
liber hinausgehende VergréSerung 


zum “Wiederlesen erreicht wird. Die 


Abb. 2, Das im Koffer transportfahig verpackte 
Gerdt 


elektrische Ausriistung des »MICRO- 
VIST«, bestehend aus einer 25-Volt- 
Lampe, die bei Wechselstrom tiber 
den eingebauten und auf 110, 125 und 
220 Volt umschaltbaren Transforma- 
tor gespeist wird, bei Gleichstrom 
aber iiber einen besonderen Vorschalt- 
widerstand ans Netz angeschlossen 
werden mu, gewéhrieistet die zur 
Bildbetrachtung notwendige gute Hel- 
ligkeit des Bildes. : 


Die Anforderungen, die an ein 
Mikrolesegerit gestellt werden, las- 
sen sich also in den Begriffen: Klcin- 
heit, Hinfachheit, Billigkeit zusam- 
menfassen. Diese Probleme sind hei 
der Konstruktion des Lesegeriétes 
»MICROVIST« weitgehend bertick- 
sichtigt worden. Eine Anzahl dieser 
Gerate ist bereits in Gebrauch und 


Abb. 3. Microvist fiir Planfilmbetrachtung 
auf SchwenkfuBstativ 


hat ihre Vorteile unter Beweis ge- 
stellt. Spezial-Rollfilmadapter sowie 
Adapter zum Lesen von Strips sichern 
eine universelle Verwendbarkeit. 

: — Wae — 

* * 

* 
Die Firma Blaupunkt GmbH. bringt 
ein neues Hochspannungsblitzgerit 
unter dem Namen »ULTRABLITZ<« 
auf den Markt, welches fiir AnschluB 
an 220 Volt Wechselstrom oder Spei- 
sung liber eine kleine tragbare Bat- 
terie eingerichtet ist. Die Blitzdauer 
betragt 1/5000 Sek. Das Farbspek- 
trum des Lichtbildes entspricht der 
Farbung des Sonnenlichtes. Die Licht- 
blitzréhre erreicht eine Lebensdauer 
von etwa 50000 Entladungen, und 
eine zweite gleichartige Blitzréhre 
kann an das gleiche Gerdt mit ange- 
schlossen werden. Der Lichtstrom 
einer Lichtblitzlampe liegt bei etwa 
10 Mill. Lumen, Die Aufladungsdauer 
zwischen 2 Blitzen betrigt 10 Sek. 
bei Anschlu& einer Lichtblitzréhre 


Berliner Funkschau 1949 _ 


Blaupunkt-Reporter, Ultra-Blitz-Gerat fiir 
Batterie- und Netzbetrieb. Foto Schwahn 


und 20 Sek. bei AnschluB von 2 Licht- 
blitzrGhren. Das ganze Gerdt ist mit 
allem Zubehoér, wie unsere Abbildung 
zeigt, in einer wetterfesten Trage- 
tasche untergebracht. 


PhG6nix-Film-Gesellschaft. Die im 
Jahre 1946 gegriindete Phénix- 
Film-Gesellschaft in Berlin-Nieder- 
schéneweide hat bisher vorwiegend 
sowjetische Filme synchronisiert. 
Im Jahre 1948 wurden insgesamt 
10 Filme synchronisiert, wovon 
einige aus England stammten. 1949 
wurden bisher 6 Spielfilme synchro- 
nisiert. Neuerdings wurde auch die 
Produktion von Filmen aufgenom- 
men. Zuna&chst wird ein abendfiil- 
lender Spielfilm iiber das Leben -in 
der Sowjetunion hergestellt. AuBer- 
dem werden Wirtschaftswerbefilme 
gedreht. Zur Zeit stehen drei Auf- 
nahmeateliers zur Verfiigung. 

= 
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AUS UNSEREM 
BRIEFKASTEN | 


F.L., Leipzig: Gibt es eine Méglich- 
keit, das unangenehme Blitzen der 
Vakublitze unsichtbar zu machen, 
ohne die Bildqualitét zu verschlech- 
tern? Sie stéren die Opfer bei Ver- 
anstaltungen ebenso wie die Schein- 
werfer der Wochenschau. 


Unsere Antwort: Es sind seit langem 
Methoden bekannt, die Lichtquellen 
mit Kobalfiltern zu versehen: sie sté- 
ren dann nicht mehr, und man erhalt 
trotzdem Bilder, die bei entsprechen- 
dem Film gentigend farbtonrichtig 
sind, 


C.D., Berlin: Beim Umspulen von 
Rohfilm scheint es mir, als treten 
leichté Lichterscheinungen auf, Bei 
einer Reihe von Aufnahmen habe ich 
auf dem Film kleine veristelte Ne- 
gativschwarzungen festgestellt. 


Unsere Antwort: Es handelt sich 
um Entladungen elektrischer Natur. 
Sie miissen offensichtlich sehr schnell 
umgespult haben. Diese elektrostati- 
schen Entladungen zeigen sich beson- 
ders dann, wenn man in Raéumen mit 
geringer Luftfeuchtigkeit arbeitet. 


A. H., Berlin: In unserem Theater 
arbeiten wir mit Gleichrichtern ftir 
die Stromversorgung unserer Bogen- 
lampen. Wir fahren im Becklicht- 
betrieb mit 45 Amp. An jede Lampe 
ist ein Gleichrichter angeschlossen, 
und zwar an die eine Lampe cin 
Gliihkathodengleichrichter ftir 45 Amp. 
und an die andere Lampe ein Queck- 
silber-Dampfgleichrichter fiir 60 Amp. 
Belastung. Trotzdem der . 60-Amp.- 
Gleichrichter nur zu drei Viertel be- 
lastet ist, wahrend im Gegensatz da- 
zu der 45-Amp.-Gleichrichter unter 
Voll-Last arbeitet, ist aber die Licht- 
bogenlinge an der mit dem Queck- 
silber-Gleichrichter gespeisten Lampe 
wesentlich kleiner und die Spannung 
am Lichtbogen trotz ganz in die End- 
stellung geschaltetem Beruhigungs- 
widerstand um 6.Volt geringer als 
an der anderen Lampe. Die Leerlaufs- 
spannungen beider Gleichrichter: aber 
sind ungefahr gleich. Woran liegt das 
und was ist da zu machen? 


Unsere Antwort: Sowceit aus Ihren 
Angaben erkennbar ist, scheint cs 
sich um einen wesentlichen Unter- 
schied in der Schaltungsart beider 
Gleichrichter zu handeln. Der Gltih- 
kathodengileichrichter wird fiir einen 
Betrieb mit Beruhigungswiderstand 
dimensioniert sein und diirfte unseres 


Erachtens im Leerlauf etwa 90 Volt 
Spannung abgeben. Bei Belastung 
wird hinter dem Beruhigungswider- 
stand eine Spannung von etwa 45 bis 
48 Volt vorhanden sein, so daB die 
Lampenspannung ebenfalls etwa 45 
bis 48 Volt betrigt. Der Quecksilber- 
dampf-Gleichrichter wird hingegen 
eingebaute Netz-Drossel-Spulen be- 
sitzen und diirfte fiir einen direkten 
Betrieb der Lampe ohne Beruhigungs- 
widerstand geschaltet sein. Infolge- 
dessen stellt sich je nach Belastung 
eine bestimmte Arbeitsspannung an 
der Bogenlampe ein, die je nach der 
an der Drosselspule eingeschalteten 
Windungszahl durchaus niedriger sein 
kann als beim anderen Gleichrichter. 
Vielleicht sind in dem zwischen- 
geschalteten Beruhigungswiderstand 
doch noch eine oder zwei Spiralen 
Widerstandsdraht im Stromkre's ein- 
geschaltet, obgleich dieser auf dem 
Endkontakt steht, was der Normal- 
schaltung solcher Widerstinde ent- 
spricht. Prtifen Sie die Schaltungen 
einmal daraufhin, und wer glauben, 
da entsprechende Feststellungen da- 
bei gemacht werden. Im zutreffenden 
Falle mti®ten die noch im Stromkreis 
liegenden Widerstandspiralen des am 
Quecksilber - Gleichrichter liegenden 
Beruhigungswiderstandes teilweise 
oder ganz tiberbriickt werden. 


FAULAIMFPA (3 RUC AGFA WOLFEN 


{\ WOLFEN KREIS BITTERFELD 
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Das Fenster zur Welt éffnet sich! 
Es wird unsere Leser interessieren, 
daBR sich das Hamburgische Welt- 
wirtschaftsarchiv entschlossen hat, 
die durch die Mikrofotografie gege- 
benen Méglichkeiten auch in Deutsch- 
land breiteren Kreisen nutzbar zu 
machen. Durch seine dichten und 
weitverzweigten Auslandsverbindun- 
gen, insbesondere mit wirtschafts- 
wissenschaftlichen und _ technischen 
Bibliotheken und Institutionen aller 
Art, ist das Weltwirtschaftsarchiv in 
der Lage, in kurzer Zeit Mikrokopien 
von Biichern, Dokumenten und Auf- 
sitzen aus wirtschaftlichen und tech- 
nischen Zeitschriften zu beschaffen. 


Zur leichteren Auffindung fach- 
licher Wirtschaftsaufsitze bedient 
man sich der im In- und Ausland er- 
scheinenden, nach Stoffgruppen ge- 
gliederten Bibliographien. Fir das im 
HamburgischenWeltwirtschaftsarchiv 
vorhandene Schrifttum von mehr 
als 2000 Fachzeitschriften monatlich 
aus etwa 14 Sprachkreisen erfiillt die 
vom Hamburgischen Weltwirtschafts- 
archiv neben anderen Ver6ffentlichun- 
gen herausgegebene »Bibliographie 

’ der Wirtschaftspresse« diesen Zweck. 


Die einzelnen Mikrofilmstreifen 
kénnen mit Lesegeraten gelesen 
werden. Wo solche noch nicht vor- 
handen sind, k6nnen von den Mikro- 
filmstreifen auf einfache Weise Foto- 
kopien gefertigt werden. — Wae — 


Agfa - Tageslicht - Entwicklungs- 
dosen. Allen Amateuren, die ihre 
Filme selbst entwickeln und indivi- 
duell beeinflussen wollen, wird die 
Nachricht. svillkommen sein, da das 
AGFA - CAMERA-WERK Mtiinchen 
wieder ihre AGFA-RONDINAX-Ta- 
geslicht-Entwicklungsdosen fiir Klein- 
bild -und fiir Rollfilme liefert, bei 
denen auch das EHinlegen des Filmes 
bei“Tageslicht erfolgen kann. 


Abb. 1 


Die Filmspule oder die Kleinbild- 
patrone wird bequem im Hellen ein- 
gelegt und miihelos und sicher durch 
Drehen eines Knopfes auf die Spirai- 
nuttrommel aufgespult. Es wird also 
keine Dunkelkammer oder ein be- 
helfsmaBig verdunkelter Raum be- 
nétigt und damit die Gefahr vermie- 
den, da& der Film beim Aufspulen 
von Hand verschleiert oder verkratzt 
wird. 
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Bei der AGFA RONDINAX 35 
(Abb.1) fiir Kleinbildfilme ist ein 
Thermometer eingebaut, so da sich 
die Ba&dertemperatur stindig tiber- 
wachen laéB8t. Eine weitere Annehm- 
lichkeit ist, da& man durch einen 
eingebauten Filmabschneider und eine 
Skala, an der die bereits aufge- 
wickelte Anzahl] der Aufnahmen ab- 
lesbar ist, auch Teile des Filmstrei- 
fens entwickeln kann. Durch. Drehen 
eines Rindelknopfes wird der Film in 
der Fliissigkeit bewegt und erhalt 
eine gleichmiBige Entwicklung und 
Fixage. Der Entwicklerverbrauch ist 
duBerst gering, fiir eine Fiillung 
werden nur 200 ccm benétigt. 


Die AGFA RONDINAX 60 (Abb. 2) 
fiir 6cm breiten Rollfilm -—— also fir 
Formate 6 <9, 66 und 4,5 XK 6— 
arbeitet nach dem gleichen Prinzip. 
Der Film wird ebenfalls bei Tages- 
licht eingelegt. Thermometer und Ab- 
schneidevorrichtung sind bei diesem 
Modell nicht vorgesehen. Fiir eine 
Fiillung bendtigt man nur 150 ¢cm. 


Abb. 2 


Mitteilung des deutschen Normen- 
ausschusses 1949. Die auf der Priisi- 
dialsitzung des Deutschen Normen- 
ausschusses am 26. April 1949 in Bad 
Homburg v.d.Héhe gehaltenen Vor- 
trége: 


Methodische Gesichtspunkte beim Auf- 
bau der Normen: Professor Dr.- 
Ing. O. Kienzle; 

Zusammenarbeit der Facharbeiteraus- 
schiisse: Dr.-Ing. A. Zinzen; 

Typisierung und Bedarf an Hinheits- 
konstruktionen: Dr.-Ing. O. Frank; 

Die Frage der Normen-Verbindlich- 
keit: Oberingenieur A. Henzold; 


Erfahrungen mit der pauschalen Ver- 
bindlicherklirung der Normen in 
Sachsen: Oberregierungsrat K. Is- 
rael; 

Kinige Erfahrungen aus der Norm- 
praxis: Oberingenieur K. Goerner 


wurden als Sonderdruck verdffent- 
licht. 


Dieser Sonderdruck umfaBt 12 Sei- 
tenA4 und ist unter der Bestelil- 
nummer D-31 vom Beuth-Vertrieb, 
Berlin W 15, UhlandstraRe 175, und 
Krefeld-Urdingen, Parkstrafe28, zum 
Preise von 0,75 DM guaztiglich Ver- 
sandkosten zu bezichen. 


Operationsstativ tier Aldo-Werke. 
Die Benutzung einer Kamera im Ope- 
rationssaal wird sehr haufig dadurch 
erschwert, da® man mit der ndti- 
gen Beleuchtungseinrichtung den Be- 
wegungen des Kameramannes nicht 
folgen kann. Es ist insofern nicht 


age 


SUCRE Aner Ores aN ORES 


einfach, diese Schwierigkeiten zu be- 
heben, weil man mit einem Lampen- 
aufbau die Arbeit des Chirurgen nicht 
behindern darf. Es ist weiter nicht 
immer giinstig, die Aufnahmen aus 
der Hand zu machen, denn bei Nah- 
respektive GroRaufnahmen kann. auch 
hier die Arbeit leiden. Das Stativ der 
Firma ALDO stellt einen Ausweg 
aus dem Dilemma dar. Man hat auf 
ein Fahrstativ die Kamerahalterung 
mit Neigevorrichtung gesetzt und 
zwei Lampengehiuse, die allseitig 
schwenkbar sind, mit auf die Halte- 
rung gebracht. Das Geriat ist nicht 
nur fiir reine Operationsaufnahmen 
geeignet, sondern dariiber hinaus als 
Reproduktionsstativ verwendbar. Es 
diirfte, wie es auch auf dem Werkfoto 
dargestellt ist, beim Arbeiten mit 
Spiegelreflexgeriiten zu einer wert- 
vollen Hilfseinrichtung ftir den Kli- 
nikbetrieb werden. —~ sch —- 


Redaktionelle Mitteilung 


Unserer vorliegenden Ausgabe des 
Dezemberheftes von »Bild und Ton«< 
liegt ein Prospekt der »Ihagee<, 
Kamerawerk AG, Dresden A 16, bei, 
der tiber Anwendung, Vorteile und 
Lieferbarkeit des Prismenaufsatzes 
zur Kine-Exakta Auskunft gibt. 


Wir glauben damit am besten den 
Anfragen interessierter Leser gerecht 
zu werden, die auf Grund des aus- 
fiihrlichen, im Septemberheft erschie- 
neuen Berichtes von Dr. W. Faasch: 
»Die Kine-Exakta« (Heft 9/49, Seiten 
270 und 271), der diese Kamera mit 
den vorhandenen und beabsichtigten 
Zubehirteilen beschreibt, an uns ge- 
richtet wurden. 

Redaktion »Bild und Ton< 
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DerPrismeridutsatt 
-EXAKTA 


= ays langerwartete Srgdnzungsgerdt 
| Zum Umbehten des Wattscheibenbildes 


Wenden Sie sich, bitte , 
sofort an lhren Photohdndler 
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Der Prismenaufsaitz dreht — wie bekannt -- 
das seitenverkehrte Bild der Kine-Exakte- 
Mattscheibe um. 


Ergebnis: 


Ein aufrechtstehendes, seitenrichtiqe: 
Sucherbild, das genau dem Objekt in de 
Natur entspricht! (Vergl. Sucherbeispiele. 
de=d} : 


Sucherbeispiele: 
a) Gegenstand in der Natur 
b) Mattscheibenbild bei einer qewéhnlichen Platten. 
Kamera 
©) Mattscheibenbild einer Spiegelreflex-Kamera 
d) Sucherbild beim Prismenaufsatz zur Kine-Exakta 


B3esondere Vorteile: 


Bei bewegten Objektenistdie. 
Bewegun 3srichtung im Prismenaufsatz 
+= Bewée¢ sngsrichtung des Objektes. 


Bei Hochaufnahmen ist jetzt ebenfalls 
Blickrichtung == Aufnahmerichtung (trotz der 
Eigenschaft der Kine-Exakta als Spiegel- 
reflex !). 


Die Kine-Exakta wird als Spiegelreflex 
jetzt zur Visierkamera in Augenhéhe. 
{Neben dem Prifen des Sucherbildes mitdem 
einen Auge ist die gleichzeifige Beobachtung / ! 

desObjektes mit dem anderen Auge méglich.) \ If 4 2 


: “E 
Der neve Prismenaufsatz ist ein Zusatzqerat zur Kine-E <akta,das jederzeit abnehm- 
bar ist. (Alle guten Eigenschaften der Kine-Exakta fiir Stativaufnahmen, Nuhaufnahmen, 
mikroskopische Aufnahmen u. dgl. bleiben also voll erhalten! 


Selbsttdtiges Lésen von der Kamera ist ausgeschlossen, 
da feste, starre Verriegelung. 


ZusGtzliche Lupe im Prismensucher fir besonders axakte 


Scharteinstellung. 
Ausfthrliche Sonderdruckschrift KAMERAWERK 


yon ihrem Photchéndier ader vom AKTIENGESELLSCHAFT 
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Leo Maria Lanckoronski, »Fotografieren mein Stecken- 
pferd«. Verlag Ernst Heimeran, Miinchen. 48 Seiten. 
— Preis 2,50 DM. 


Hine Reihe von hiibsch ausgestatteten Bd&ndchen des 
Verlages Heimeran ist den verschiedenen Liebhabereien 
gewidmet, die im Plauderton behandelt werden. Mit an die 


Spitze der Sammlung ist die Liebhaberfotografie, die ; Fir Dias 5x5 cm 
Leidenschaft von Millionen, gestellt, Ihre Spannungen, LE 2 . i 

Erregungen, Freuden und Uberraschungen schildert ein CON Ci Filmbander 24x36 
Frankfurter Autor, Richter im Hauptberuf. Er tut das in A “18x24, 24x24 mm 


einer so hetten, fein pointierten Weise, daB man das Btich- 
lein gern zweimal liest, das erstemal hinsichtlich seines 
Inhaltes, das zweitemal wegen seiner literarischen Form. 
Ob er von seinen 12 Kameras plaudert, die ihn nachein- 
ander durchs Leben begleiteten, —- ob er amiisante Reise- 
erlebnisse schildert oder das Zubehér der Leica ftir Weit- 
winkel- und Reproduktionsaufnahmen schildert —, immer 
findet der Autor einen persénlichen Ton, der bis zur letzten 
Zeile den Leser in seinen Bann zwingt. Dabei fallen auch - 
interessante Streiflichter auf die Psychologie des Foto- 


hindlers, — Feststellungen, die ftir diese Berufsgruppe in 
spateren, besseren Zeiten propagandatechnisch einmal von ; 
Wert sein dlirften. ~~ Herbert Starke 


Der groBe 
internationale 
Markt 
fir Konsumartikel 
aUProduktionsmittel 


fo: 7 erteilt die zusténdige 
Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer bzw. in Berlin 


die Berliner Geschéftsstelle des Lelpziger Messeamtes, Berlin W 8 
Behrenstrassa 22, Tel. 422452 


MITTELDEUTSCHE 
TONFILMTECHNIK 


vormals: 


UFAHANDEL, LEIPZIG C 1, SCHUTZENSTRASSE 21 
Ruf 65758 


Das altbekannte kinotechnische Fachgeschift To n k | n oO ko ffe r T K 3 5/47 


fiir Mitteldeutschland : Q a : 
Thr techniecher Berater und Lieferant fiir das moderne Das moderne Gerat fir Wanderkinos 
Lichtspieltheater bei Neu- und Umban 
Komplette Ausarbeitung von Bau- und Leitungsplinen 
mit Bauiitberwachung 


An- und Verkauf sowie Reparaturen simtlicher 
kinotechnischer Artikel und Gerite 
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Rapio-u. KINOHAUS West 


CHARLOTTENBURG 4 
Kaiser - Friedrich - StraBe 46 
Fernruf: 324515 u. 32 3770 


ALDONAR , KOLIBRI" 


das Mikrofotogerat fiir 


Tongeréte 


Wisscuschaftler 
Forscher 
fur Schmalfilm 16 mm bringen den Ria 
sR 
Tonfilm ins Heim ngenieure 


and den Naturfreund 


~n 
O 
Pas 
O 
m 
vas) 
> 
pas 
G) 
m7 
w 
O 
—_-+ 


Kurze technische Angaben 


Kleinbildspiegel- 
: zy : reflexkamera, Bild- 
| < or : Rey «6 format 24X24 mm, 


265— DM W. komplett 


WMTTAL LA 


Mattscheibe mit Klar- 
pglasfeld und Einstell- 
lupe 

Reihen- und Einzelauf- 
nahmen moglich, da- 
durch sparsamer Film- 
verbrauch 


| 
F teb 
ALD = 6oP A Drenden AG 


Blasewitser StraBe 36 — Fernsprecher 42679 


mwTo (> Stindiger An- und Verkauf 
E i von Photoapparaten und Zubehdr, 
VERSTARKERANLAGEN inden, Photomateral usw 


Angebote aus der Photoindustrie standig erbeten 
in jeder gewiinschten GroBe B E R L | N C 2 im S-Bahnhof Alexanderplatz 
(Ausgang DircksenstraBe) 
Speztalhaus fiir Fach- und Amateurbedarf 


passend fiir jeden 16 mm Projektor 


Ankauf — Verkauf samtlicher Kinogerdte 
SUCHE ZU KAUFEN: Magnetophon, 


Projektionslampen und Fotoapparate 


fir Gaststatten und Kinos in solider Ausfihrung 


liefert Pi Cc Tontechnik 
. «. s ng oes Normal- und Schmalfilm 
Radio-Béthner GmbIl., Berlin NO 18 Kinobedarf 


Ankauf, Verkauf, Tausch 
Inh.: Herm. Cornicelius R ; 
Neue KénigstraBe 77, Tel. 514680 Berlin SW 68 eparatur 
Medemannstrafe 13 __ Einrichtung 
Fernruf 6675 30 kompletter Filmtheater 


Kosmos Foto ove. Kurt Langer 


ANKAUF Fachhandlung fiir Foto, Kino und Projektion 
VERKAUF — kigene Foto-Werkstatt und Atelier 
TAUSCH Alle gangbaren Kameras und Objektive am Lager 


Kinos 
Kameras 
Prismengldser 


Ankauf — Tausch — Verkauf 


BERLIN W 15, MEINEKESTRASSE 10 
BERLIN NW 7, FRIEDRICHSTRASSE 104 


BERLIN-STEGLITZ SchloBstraBe 16 Telefon 2474 49 


Schmalfilm-Gerdte 
Ankauf — Verkauf 
BRUNO BRETZING 


BERLIN W 30 
Ejsenacher Strafe 8, Telefon 240116 
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Theater-Projektor 
: Mod. 48 


ia 


Die leistungstahige Maschine mit 
Hochinitens.-Lampe, bis zu 75 Amp. 
belastbar und mit Wasser-Kihlung 


Wir fertigen und liefern 


Elektrische MeBgeraie 


: KIN 


u.a. Schalttafelmefgerate rund und quadratisch Runde Klein- 
me(igerdte # Tragbare Mefgerate fiir Laboratorien und Be. 
triebe # Universalmesser fiir Gleich- und Wechselstrom # Unt- 


versalschreiber tir Gleich- und Wechselstroms tsolationsmesser 


Spiegel-, Lichtmarken- und Zeigergalvanometer # Prazisions-. 


Vielfach-Stromwandles 


ELEKTRO-APPARATE-WERKE 


(AEG.Treptow), Berlin-Treptow, Hoffmannsir 15-24 
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Unser Fertigungsprogramm: 


Kupfergraphitbiirsten 
Kohlebiirsten 


Silitheizstiibe 
Lochohmwidersténde 
Silit-Ieizrohre 


Kohlestifte 
sur Kinoprojektion, Graphik 
Scheinwerfer, Licht- 
therapie und elektrische 
SchweiBung 


Elektrodfen 
tr Hochtemperaturen (1350? ¢) 


Graphitelektroden 
Kohleelektroden 


8 


Siemens-Plania 


Elektrotechnische Aktiengesellschaft 
Borlin-Lichtenberg Herzbergstr. 128-139 Rut: 555082 


BERLIN C 2 


Neue Promenade 5 
und Monbijouplatz1 
Fernsprecher 427577 


liefert Foto- und Kinozubehdorteile 
Reparaturen und Neuanfertigung 


AUCH SCHWIERIGSTE ARBEITEN 


WENN 
Kunstticht 


DANN 


Jupiterticht 
Prospekte kostenlos 


BERLIN SW 29 


Gneisenaustrabe 27 


JUPITERLICHT 
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Fole- tht 


Der Totohandler aus Gust und Liebe 


BERLIN-HALENSEE 
KUSTRINER STR. 22 


THEATERBESITZER! ARCHITEKTEN! 
IHR BERATER 


in bau- und technischen Belangen. Beratung - Planprifung - Bautlberwachung 


30jéhrige Praxis im In- und Ausland 
Konstruktionsbiiro fiir Kino, Varieté und Theater 


Max FaShauer, Berlin-Neukélin 
Stuttgarter StraBa 10, Telefon 62 11 73 


Die anerkannte FachgroGhandlung scit 1932 


Oskar Bretzing 


Fotobedarf, Atelier- und Laborgerite 


BERLIN SO 36, Képenicker Str. 1 


U-Bahnhof Schlesiaches Tor 
DER LIEFERANT AUCH FUR SIE! 


Lichttougerate, Projektoren 

ZUBEHOR, KOHLENSTIFTE, FABRIKATION, REPARATUR 
Kinomechanische Werkstatten 
Walter Nehring, Mechanikermeister 

Berlin O 12, Frankfurter Allee 85, Telefon 554078, Gegr. 1925 


Messter KINO OPTIK FOTO 


Berlin W 8, Leipziger StraBe 110—111, Ruf 420510 
Selt mehr als 90 Jahren 
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Ds Haus der Filmindustrie 
me, DAS FUHRENDE FACHGESCHAFT 
Berlin SO 36, Képenicker Str. 183, Tel. 668975 

Speziatiat: ANKAUF—VERKAUF 


Theatermaschinen, Schul- und Heimkinos, Schmalfilmapparate, Dia- 
apparate — Einrichtung schlusselfertiger Lichtspielhauser, saimtliches 
Kinozubehér — Stérungsdienst, Reparaturen aller Systeme 


Achtung: Projektionsampen fir Schmalfilm- und Normalfilm- 
apparaturen zu billigsten Preisen standig-am Lager 


Photohaus Werner Gosemann 


jetzt in neuen Raumen: 
Berlin SO 36, OranienstraBe 167 (am Oranienplatz) 
Telefon 660514 


Stiindiger Ankauf aller Agfa-Negativmaterialien, 
auch Tausch gegen gute Fotopaplere 


»Agfa«-Magnetophon-Band 1, c 
1000-m-Rollen konfektioniert, sowie rot und schwarz 


Magnetophon-Zubehir ob Lager in olle Zonen lieferbar 
Ing. Horst W. Perseke (105) Geithain i. Sa, SchlieBlach 7 


16-mm- und 35-mm- 
SPIELFILME 


Ankauf — Verkauf — Tausch 


Filmlieblinge 


PostkartengréBe (24 Pf an Wieder- 
verkaufer) Lieferung auch an Private 


STA R F OTO (Berolinahaus) 
Berlin C 2, Alexanderplatz 1 


Kasco, Berlin W 15 


FasanenstraBo 28, Telefon 9119 37 
direkt am Kurfiirstendamm 


LUOGUTVAADDOBUDEEDEEESDUCAUOREOUUOEOUGUCQDUOROTOMOAUINEUUEBLUTONAUUEAL 


Ihren Filmtitel = 


entwirit u. zeidinet wieder 


Willi Miinchhow 


Berlin C2, Briiderstr. 39, Tel, 6153 88 


Verkaufe Zeiss-Ikon Kinobox C 
mit lkon-Kinostorf =14«1, Serie III, neuwertig 


Prelsangebot an 
Foto-Weller (10b) Flauen i.V., Raabstr.6 


16-mim-Tonfilme v.Projektoren | 
verkauft und tauscht ginstigst 


Duton-Kino-Mechanik 
Berlin W35, GroBgorschenstr. 5 


Vorspann fiir Spiel-, Kurz~ 
oder Werhefilm (Tricktitel] 
HEUERUUEUHEUI CELT QEUEEAEOS AEA SELL 


AAANLURRIUCALUNLEMUUUOMSUOANOOUOAEASEORLIEIS= 


| Kaufe Negative und Colordias 
Kinder-, Tier- und Landschafts- 
aufnahmen, insbesondere v. jens. d. 
Oder-NeiBe-Linie m. Motivangab, 
Unverbindliche Einsendung erbeten 
Werner Wania, Dresden A 46 


Ewald Friederichs 
Friedrichroda /Thir. 


Spezialwerk {lir Prézisions-Verdunkelungs - 
anlagen fiir Réntgenrdume, Lichtbildvor- 
fiihrungsrdume, Dunkelkammern usw. 


ERICH STEPHAN 


Fachgeschaft fiir Kino- und Fotobedarf 
LEIPZIG Cc I, Querstrage 23 


Komplette Tonfilmanlagen - Transportable Kofferanlagen 
Zubehér 
fiir Normal- und Schmalfilm 
Ankauf Filmaufnahmegerite jeder Art Verkauf 
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Schnappschisse und Bildberichte 
gelingen immer mit der Kine-Exakta und ihrem neuen 


Prismenaufsatz 


Mit dem Prismenaufsatz zeigt die Kine-Exakta stets ein 
seitenrichtiges Reflexbild (auch 
bei Hochaufnahmen) und erhalt 


‘damitbeliebteEigenschaftender 
Kameras mit Durchblicksucher: 
Die Kine-Exakta wird jetzt in 


Augenhéhe gehalten und das 
Objekt direkt anvisiert. 


Gern senden wir Ihnen kostenlos unseren Prospekt 
uPrismenaufsatz”, Er berichtet ausfihrlich Uber das er- 
folgreiche Arbsiten mit diesem neven Erganzungsgerat. 


Ww — die Kleinbild-Reflex 
Kil N E > ERXCAK@ IPA 101 fUrseiwengeAutgaben 


Film Stenu Props FESS) KINOTECHNIK 
licht te Seolies "Ue DRESDEN WALTER LANGE 


2S Berlin N4 - Oranienburger StraBe 54—56 
3706 Fernsprecher 428048 


Lieferant der Zeiss-lkon-Werke Dresden 


Gestellung von. Ern@MaNN Fimvorttnrungsmaschinen Vil B 


° ° ; oe Ernemann uchttongerite Emophon Il 
Scheinwerfern mit Zubehér Ern@mann tontiimaniage pominar 


Ernemann Umrover 

Erneémann. scheusttauncen 
Ernemann ersatztetie tur simtliche Maschinen 
. . Ern@mann schmaitiimgerste und Ersatztelle 
Spezialgebiet: Ernemann rimknigeolise 


ZelssJena tonkinokotfer-Aniagen TK 35 


fir Atelier- und Au®Benaufnahmen 
der Filmproduktion 


Film-AuBenaufnahmen 


3 : Bildwerferraumtafein, Dlaprolektionsgerdte sowle 
Verleih von Lichtmaschinen sémitiche Zubehdrtelle, 
, Fachmannisch geleitete Reparaturwerkstatten fur 
Normal. und Schmaltilmgerate 
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Achtung, Filmtheaterbesitzce! 


Die bekannte 


ERNEMANN VIIB 


Bild-Ton-Theatermaschine mit Hochleistungs- 

Spiegel -Bogenlampe MAGNASOL IL ist in 

Originalzusammenstellung und friedensmaBiger 

Qualitat wieder kurzfristig ab Fabrik lieferbar 
durch 


UFA-HANDELSGESELLSCHAFT 
mbH. 


ANERKANNTER FACHKINOHANDLER 


Berlin-Tempelhof, ViktoriastraBe 13—18 
Fernruf: Sammelnummer 750461 
Stadtverkaufsstelle : Berlin SW 68, Hedemannstr. 21 


CZEISSY 
LIKON 


Kommen Sie zu uns 
oder rufen Sie uns! 


Wir beraten Sie gern! 


DRESDEN 


Kino- und Theaterbestuhlung 
wieder friedensmaBig 

Verlangen Sie Angebot! | 
MAX WEBER 
Abt. Kino- und Theaterbestuhlung 


BERLIN C2 Prenzlauer Strabe 13 - Ruf 514459 


Ihre leistungsfahige 


z FachgroBhandlung 
im Osten und Westen 


Fordern Sie Preisliste 


Labor- und Atelier-Einrichtungen - Zubeh6r - Materialien 


Foto-Vertrieb und Werkstatten 
Heinz Baumann 
Im Osten: Berlin-Friedenau, Gosslerstr. 23 


Im Westen: Braunschweig, SchloBsir. 6 


384. 


Foto-Spanhoft GmbH. 


Berlin-Wilmersdorf, Berliner StraBe 29 


und 


Berlin NO 55, Elbinger Strabe 69 


Fotohandlung - Atelier - Hopieranstalt 
Ankauf - Verkauf - Tausch 
aller Foto- und Kino-Gerite 
Telefon 87 4442 


Asma 


ASTRO-GESELLSCHAFT BIELICKE & CO 


BERLIN-FRIEDENAU, SCHMARGENDORFER STRASSE 32 
TELEGRAMM-ADRESSE: ASTROOPTIK BERLIN + FERNRUF: 240191 


Foto - Kino - Objektive 
Aufnahme-Wiedergabe 
VergroBerung 


Der Kenner. 


Grofe Lautstarke u.Lebensdauer 
Fiir jedes Gerat lieferbar ! f 


DEUTSCHE GLIMMLAMPEN-GESELLSCHAFT 
PRESSLER - LEIPZIG C1,BERLINERSTRASSE 69 


HOCHWERTIGE LeB 


ERZEUGNISSE: 


Einstellmattscheiben 
mit feinster Mattierung, preisgiinstig 


Oberfltchenspiegel, 
auch Einzelanfertiqueg 
fur Projektions- und fotogratische Apparate, 


ie Heseprouel =: Siarielupg en: caw: Arztliche Spiegel wie Mund-. Kehlkopft-. 
Alle riickseitig versilberten und verkupferten Augen- u. Stirnspiegel (ohne Fassungen) 
Spiegel wie Mikroskopspiegel Sextanlspiegel usw. GefaBte Leselupen i 
Hohlspiegel, hitzebeatandige(Neuverspiegelung 60-70 mm @). auch lose Linsen 
singesandter. gebrauchter Hohlspiegel) Spharlsche Kino-Hohlspiegel 
(auch Instandsetzung gebrauchter) 
Diapositiv-Deckgldschen, Obiekttrager 
Mikroskopische Deckgléschen 
(auch Bluideckglaschen 0.4 mm) 
” Kristailglas - Dauerumsteckkalender 
Facettescheiben fiir Bildsttinder 


LEHMANN & BALZER Lommatzsch, Bez.Dresden 


Anlragen erbeten auch an techn. Biro: Herbert Degen, Feldafing bei Miinchen 141 


Silberversplegelung 
cingesandter Glaser. far die gesamte Optik. 
nuch durchsichtig ivéjeder Abstulung 


Pian- und Planparallelplatten 
atler Dicken und Genauigkeiten 
Negativtriiger - Glasplatten 
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7 KINO-FISCHER 


Berlin SW68, HedemannstraBe 24 


Telegrammadr.: Kinolischer, Berlin - Fernruf 242471 


Autorisierte Verkaufsstelle der 


TELEFUNKEN ASKANIA-WERKE< 


vs 


E 
BERLIN-’ 
60 / a8 55.036." 


Ela und kinotechnische Askania-Kino- Projektor 
Erzeugnisse Modell 1948 und Objektive WwW a t| 5 ht 
Bitte besichtigen Sie unverbindlich m 1889 7 1949 


meinen Ausstellungsraum |! 
Muskauer,StraBe 24 
Fernsprecher: 661568, Telegr.: Weinertlampen Berlin 


JFubt COW 


. i 
Die ideale Kleinbild- 


Schnappschuss- 
Kameca 24x36" 


Mimosa 


faeni 


© Gedte Stabilitat duech DruckguBgehause 

© Bequeme Lage inder Hand 

© Stavcee Abstand zwischen Objektiv und 
Bildebene vechindect Dejustiecung 

® Kein Spannen des Veeschlusses 
daher stets aufnahmebeceit 

® Einstellen yop kuczestec Entfeenung 
bis unen 

® Schnellee Filmniechse 
dutch sonecnkbacen ‘sputenhalier 

© Eingebautee Duechsichtsucher 

® Sichecung gegen Doppelbelichtung 

© Selbstatige Bildzahlung 


| = eutofoc 
® Abriehmbace Ricwand _ fiir Ne ga tive 
24x36mm-6*x6cm 
VARIOCHEM vve <i 
Wlinmosa Dresden-A.21 
FABRIK PHOTOGRAPHISCHER PAPIERE, FILME UKAMERAS 1 | MECHANIK 


FILMOSTO-PROJEKTION VEB DRESDEN At 
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ANSCHRIFTEN: 


UFA-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. 


FRANKFURT/M. MUONCHEN 
TAUNUSSTR. 52-60 SONNENSTR. 15 
FERNRUF: 34116 | 3 FERNRUF: 56971 
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